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Resume 


L’effacement des plans d’eau (petits ou grands) du continuum hydrographique est le nouveau 
dogme franca is lie a 1’interpretation de la Directive Cadre europeenne sur l'Eau (DCE-2000) dans la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA-2006). En effet, cette strategic se base sur des 
idees ne reposant sur aucune mesure exacte de l’influence des plans d’eau, supposee nefaste, sur la 
quantite d’eau s’ecoulant dans les reseaux hydrographiques aval. Face a ce paradoxe notable entre 
reglementation appliquee et absence de mesures directes de 1’evaporation des etangs de France 
metropolitaine, il apparait un double besoin, tant en geographic fondamentale qu’en recherche 
appliquee, pour une etude detaillee sur 1’evaporation et le bilan hydrologique des etangs. 

Une telle etude sur des petits plans d’eau tels que les etangs exige une methodologie adaptee afin 
d’obtenir des resultats fables qui pourront ensuite aider les gestionnaires a bien comprendre ce type 
d’occupation du sol, a mettre en oeuvre un bilan operatoire, le tout afin de lutter efficacement contre 
la degradation des milieux humides. Pour cela, notre etude s’est appuyee sur des mesures des 
differentes composantes du bilan hydrologique, dont l’evaporation, a l’echelle quotidienne, ceci 
durant une annee hydrologique complete. Afin d’etre la plus proche possible du territoire dont elle 
se veut representative, cette etude a ete effectuee sur les deux grands types d’etangs du Centre- 
Ouest de la France. 

Sur le plan methodologique, cette etude montre que le bac flottant en plastique transparent est 
l’outil le plus a meme de mesurer l’evaporation des etangs. Sur le plan conceptuel, le travail intensif 
de terrain a conduit a etablir une nouvelle formule empirique "Aldomany" qui peut fournir des 
estimations fables de l'evaporation des plans d’eau peu profonds a l’echelle annuelle, mensuelle et 
journaliere en utilisant seulement des donnees meteorologiques facilement accessibles. Dans une 
optique de gestion, cette etude montre que la perte en eau provoquee par un etang s’apparente a 
celle d’une chenaie de meme superficie et que les propos a charge tenus contre les etangs meritent 
d’etre nuances, les etangs de la Brenne etant bien en partie responsables de l’etiage estival de la 
Claise, alors que les etangs limousins jouent un role plutot positif en assurant un bon debit estival 
du reseau hydrographique de cette region. 
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INTRODUCTION GENERALE 


Recemment, le Syndicat de Bassin pour l'Amenagement de la riviere l’Oudon a adopte un chiffre 
qui estime la sur-evaporation correspondant au delta entre l’evaporation d’un plan d’eau et celle 
d’une prairie de 0,5 1/s/ha, soit a l’echelle annuelle une difference de 1577 mm !. Ce chiffre est 
similaire a la difference entre la quantite d’eau perdue par 1'evaporation a partir d’une surface d’eau 
libre de 1000 m 2 de superficie et celle perdue par l’evapotranspiration reelle d’une prairie possedant 
la meme superficie qui est egale a 500 m 3 pour une periode de six mois allant du premier avril au 30 
septembre. Cela veut-dire une sur-evaporation de 500 mm pour six mois seulement !. Ce dernier 
chiffre est issu de l’etude intitulee "Etude sur la Determination de debits de reference 
complementaires sur le bassin versant de la Sarthe Amont" menee par le bureau d'etude SAFEGE 
(avril 2015) pour le coinpte de l’lnstitution Interdepartementale du Bassin de la Sarthe. 

En sachant que les deux chiffres precedents se referent a la sur-evaporation d’un plan d’eau 
existant dans une region de climat oceanique humide par rapport a une prairie et pas a l’evaporation 
totale du plan d’eau qui est egale a la quantite totale de l’eau qui quitte la surface evaporante au 
profit de l’atmosphere grace a l’energie solaire, les premieres questions qui viennent a l’esprit sont : 
1- Ces chiffres sont-ils representatifs des rapports internes et des discours des administrations 
francaiscs, tant au niveau national que par bassin ?. 2- Un etang evapore-t-il vraiment une tranche 
d’eau de plus d’un metre cinquante de plus qu’un fond de vallee humide ?. 3- Vu le nombre de 
centaines de milliers de ces petites pieces d’eau sur le territoire francais, ne bouleversent-ils pas le 
bilan hydrologique du pays ?. 

En essayant de trouver la reponse a la premiere question au niveau national, nous avons consulte 
le site officiel du Ministere de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et voici ce qu'il dit a 
propos de l’evaporation des plans d'eau : « La restauration hydromorphologique des cours d’eau, a 
travers des effacements d’ouvrages notamment, permet de lutter contre le changement climatique 
en supprimant les effets aggravants des seuils et retenues sur le rechauffement et l ’evaporation des 
eaux. Les retenues generent une evaporation forte d’eau en periode estivale car une eau stagnante 
peu profonde se rechauffe beaucoup plus vite et plus fortement qu ’une eau courante. Sur une 
longue duree d’ensoleillement, plus la surface d’eau exposee est importante plus les pertes par 
evaporation seront significatives». A l’echelle des bassins versants nous trouvons dans un rapport 
officiel issu de la prefecture de la region Pays de la Loire intitule "Quelle qualite des eaux dans 
notre region ? Ou et comment agir en priorite ?" la phrase suivante : « La forte tension sur la 
ressource en eau en periode estivale, sur une grande partie de la region, necessite la mise en place 
de mesures d’economies d’eau, de cadrage, voire de substitution des prelevements, ainsi que la 
diminution de l’impact des plans d’eau, par lesquels s ’evapore un grand volume d’eau ». 

En fait, la strategic adoptee par le Ministere de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer pour 
appliquer la directive cadre sur l’eau et qui s’appuie sur l’effacement des petits plans d’eau afin de 
restaurer la continuite ecologique des cours d’eau, nous permet de bien comprendre pourquoi il 
utilise des mots "grandiloquents" comine (forte, beaucoup, significative...etc) en evitant de donner 
des mesures exactes ou, au moins, d’apporter une explication plus globale du phenomene decrit. 

En fait, les etangs, ces petits plans d’eau de 6 a 7 metres de profondeur maximale qui possedent, 
en general, une superficie allant de 0,1 a 100 hectares ou le volume maximum est inferieur a un 
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million de m 3 (Touchart et al, 2014), font partie du patrimoine de plusieurs regions de l'hexagone 
ou 1'apparition des plus anciens date du Moyen-age (Benoit, 1992 ; Derex, 2001), voire meme avant 
(Bartout, 2012). A l’origine, ils pennettaient d'assurer a la fois les multiples fonctionnements de 
moulins et la production de poissons. Plus tard, la pluriactivite des etangs est passee a une forme de 
monoactivite volontaire ou subie et de fait la morphologie du plan d’eau s’est adaptee a ce seul 
besoin et pas a une multitude d’entre eux. Dans une epoque beaucoup plus recente, ce patrimoine 
aquatique s’est enrichi par la construction de lacs de barrage a la destination differente (electricite, 
regularisation du debit des fleuves et des rivieres, alimentation des villes en eau potable ou a une fin 
agricole ou industrielle) mais pouvant egalement etre le support soit d’une aquaculture (intensive ou 
extensive), soit d’activites nautiques, soit d’activites cynegetiques. Ils repondent egalement a une 
forte demande de loisirs, et jouent, sur le plan du developpement local, un role de levier touristique 
souvent incontournable. 

Les etangs fran?ais de petites failles se sont multiplies a la fin du 20 eme siecle sous l’effet de 
multiples facteurs (terrains fibres lies a l’exode rural, mode de loisirs, recherche du bien etre 
personnel, pollution des eaux courantes, reglementations permissives...etc). La region Centre-Ouest 
de la France contient plus de la moitie (plus de 123 000 etangs) des etangs existant dans la France 
metropolitaine (plus de 250 000 etangs) (Bartout et Touchart, 2013), ces etangs occupant environ 
58% de la superficie totale de tous les plans d’eau (lacs, etangs et mares) (Bartout, 2015). 

Ces milieux artificiels sont a la source d'une biodiversite etonnante car des etudes recentes 
(Cereghino et al., 2008 ; Soomets et al., 2016) montrent que les petits plans d’eau, coniine les 
etangs et les marais, sont tout aussi importants que les rivieres et les lacs pour soutenir un eventail 
de biodiversite aquatique dans le paysage agricole d'Europe. Ces interets ecologiques, economiques 
et paysagers reconnus dans le Centre-Ouest de la France exigent une gestion durable compatible 
avec les principes generaux legislates, que ce soit au niveau international et europeen [la 
convention de Ramsar (1971), la declaration du Dublin (1992), la directive cadre sur l’eau (2000) et 
la directive INSPIRE (2007)] ou framjais [la Loi Peche (1984), la loi sur l’eau (1964 et 1992), la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques (2006), et les documents reglementaires comme les Schemas 
Directeurs d’Amenagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schemas d’Amenagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE)]. 

L'application de ces legislations, surtout la directive cadre europeenne sur l’eau (DCE) a 
rencontre un echec notable (Bouleau et Pont, 2014 ; Bartout et Touchart, 2015). Parmi les multiples 
raisons de cet echec nous pouvons citer l’absence d’une definition claire pour distinguer les lacs, qui 
etaient le seul type de plans d'eau pris en consideration lors de l’application de la (DCE), et les 
etangs. Un travail enorme effectue par L. Touchart et ses doctorants a conduit a bien distinguer les 
lacs et les etangs qui ne sont plus des "lacs tronques" ou des lacs de dimensions reduites comme les 
presente J. Loup (1974). 

Une gestion durable des etangs necessite une connaissance de tous les processus physico- 
chimiques, biologiques, historiques, economiques et sociologiques. Malgre les tres nombreuses 
etudes scientifiques qui ont ete consacrees a etudier les etangs durant les decennies precedentes 
(Banas D., et al., 2001 ; Banas D., et al., 2002 ; Banas D., et al., 2005 ; Gaillard, 2014), ainsi que 
les estimations recentes qui indiquent que le monde contient plus de 117 millions de plans d’eau 
ayant une superficie superieure a 0.2 ha (Verpoorter et al., 2014), tres peu d’etudes ont ete 



consacrees a etudier le bilan hydrologique de ces petits plans d’eau, qui est la balance entre les eaux 
entrantes et sortantes de l’etang. En effet, les etudes effectuees sur le sujet du bilan hydrologique et 
surtout sur l'evaporation des plans d’eau sont soit faites sur des territoires aux conditions 
geographiques tres differentes de celles presentes dans la region Centre-Ouest de la France, a savoir 
des regions arides ou semi-arides (Bouchardeau et Lefevre, 1957 ; Riou, 1975, sur le lac Tchad, 
Neumann, 1953, sur le lac Houle et le lac de Tiberiade), soit realisees a l’echelle de grands lacs 
(Afanas'ev, 1976, sur le lac Baikal, Nicod et Rossi, 1979, sur le lac Victoria) et des reservoirs 
emblematiques aux Etats-Unis. 

Les etudes existant sur le sujet de l'evaporation des etangs franca is sont tres rares. L'explication 
de la forte penurie d’etudes sur le bilan hydrologique d’etangs et la determination de l'evaporation de 
ces petits plans d’eau est liee a plusieurs raisons, les plus importantes d’entre elles sont l’interet ou le 
financement qui ne sont pas suffisants pour justifier le temps et les depenses mais aussi la difficult^ 
pour estimer et mesurer certains elements de ce bilan. Bien que les precipitations et le debit entrant 
et sortant des etangs soient faciles a mesurer, le taux de percolation et d'evaporation compliquent les 
etudes sur le bilan hydrologique. Tandis que plusieurs etudes montrent que le taux d’infiltrations 
vers les nappes d’eau profondes, dans les principals regions des etangs, est modeste, l'evaporation 
reste la composante du bilan hydrologique la plus difficile a etudier a cause de l'heterogeneite de la 
topographie entourant les etangs et des multiples facteurs meteorologiques affectant l'evaporation 
comine la temperature de l’eau et celle de fair, l'humidite relative, le rayonnement solaire, la 
pression atmospherique et la vitesse du vent. Outre le climat, les caracteristiques des etangs telles 
que la taille, la fonne, la profondeur, la qualite de l’eau, la clarte, la temperature de l’eau et la 
circulation, meme son emplacement, peuvent affecter le taux d’evaporation. Pour cela, les etudes les 
plus serieuses ne mentionnent pas l'evaporation, ou ne lui assignent qu'une place modeste (Loup, 
1957). 

Ces etudes donnent des estimations tres differentes, voire paradoxales. Parfois ces etudes 
affirment la forte evaporation des etangs sans aucune mesure ni calcul ni preuve comine l’etude 
intitulee "Etude diagnostic des causes d’eutrophisation du plan d’eau de la Ramade" realisee par 
Aqua Concept Environnement - BCEOM pour le compte de la commune de Giat « On denombre 
64 etangs sur le bassin versant (...). Ces retenues reduisent sensiblement la ressource en ete par 
evaporation et delivrent des eaux rechauffees. ». D'autres etudes, comine celle du SAFEGE (2015) 
cite ci-dessus, donnent des valeurs de l’evaporation pour une region francaisc proches de celles des 
lacs existant dans les regions arides ou semi-arides. D'autres etudes arrivent aux resultats inverses 
selon lesquels les etangs jouent un role plutot positif en ce qui concerne la quantite des eaux parce 
qu'ils stockent de l'eau pendant les periodes de fortes precipitations et les restituent ensuite dans les 
reseaux hydrographiques pendant les periodes d’etiages et parce que l'evaporation des etangs est, la 
plupart de temps, inferieure a l’evapotranspiration des couverts vegetaux entourant les etangs 
(Morton, 1983 ; Perrin, 2011). 

Un autre type d’etudes qui ne s'appuient sur aucune mesure sur les territoires Francais donne des 
chiffres extraits des documents scientifiques internationaux sur l’influence des etangs sur 
l’hydrologie et l’hydrogeologie des bassins versants. Un exemple de ce type d’etude est le troisieme 
chapitre du rapport de l'expertise scientifique collective Inra, Onema et Irstea intitule « Impact 
cumule des retenues d’eau sur le milieu aquatique ». Les auteurs de ce chapitre disent: « Toutes les 
etudes basees sur des observations s ’accordent sur le fait que les retenues induisent une reduction 
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des debits, reduction attribute parfois principalement aux pertes externes des retenues (par 
evaporation ou infiltration). L ’intensite des diminutions varie dans le temps, etpeut etre assez forte 
sur les debits de crues et d’etiages. La reduction des debits est plus marquee les annees seches que 
les annees humides ». Mais ils disent dans la synthese de cette expertise que « L ’analyse de la 
litterature n ’a pu mettre en evidence un indicateur permettant d’evaluer a priori 1’effet cumule des 
retenues sur 1 ’hydrologie. La densite de retenues ou le volume de stockage cumule sur un bassin 
n ’ont de sens que sur des zones relativement homogenes ». 

Dans le but de s'informer sur les etudes realisees sur le sujet de l'evaporation des plans d’eau 
existant dans differents endroits du monde, nous avons lu plus de 200 articles scientifiques lies 
d'une facon ou d'une autre a l’evaporation des plans d’eau. Nous pouvons resumer ces etudes comine 
suit: 

1. la grande majorite des etudes sur ce sujet est consacree aux grands lacs, aux reservoirs de 
barrage et aux lacs des regions arides et semi-arides ; 

2. beaucoup d’etudes effectuees sur l’evaporation s’appuient sur des donnees 
meteorologiques qui viennent, par fois, de tres loin du terrain d'etude ; 

3. la majorite de ces etudes ne disposent pas de mesures continues sur la temperature de 
l’eau ou elles l’estiment en utilisant des modeles avec des marges d’erreurs qui, pour la 
plupart des etudes, ne sont pas negligeables. D’autres etudes utilisent seulement une ou 
deux mesures de la temperature de l’eau par jour ; 

4. peu d’etudes ont des mesures directes sur l’evaporation et la majorite de ces etudes 
utilisent les mesures prises par le bac evaporatoire de classe A avec un coefficient de 
correction parce que cet instrument a des influences non negligeables sur la temperature 
de l’eau qu’il contient; 

5. beaucoup d’etudes n’ont pas de mesures de reference pour evaluer la fiabilite des 
methodes mathematiques qui calculent l'evaporation a partir des donnees 
meteorologiques. Done, la plupart de ces etudes utilisent la methode de bilan energetique 
cornme une methode de reference pour evaluer les autres methodes. Pourtant, cette 
methode souffre d’une marge d’erreur allant jusqu'a 15% selon (Winter, 1981) ; 

6. les etudes qui utilisent des instruments precis pour mesurer l’evaporation (le systeme 
d’Eddy covariance) sont generalement realisees sur des periodes tres courtes (quelques 
jours a quelques semaines) ; 

7. l’absence d’une etude detaillee sur la mesure de l’evaporation et le calcul de bilan 
hydrologique des etangs, et peu d’etudes existant dans la litterature scientifique qui sont 
consacrees a ce type de plans d'eau et considerant ces etangs cornme une source 
principale de perte l'eau par le processus d’evaporation. 

Face a toutes ces remarques, il apparait un double besoin, tant en geographic fondamentale qu’en 
recherche appliquee. D’une part, il y a lieu de se demander si les etangs se conduisent coniine les 
grands lacs ou bien si des seuils geographiques font passer d’un fonctionnement a un autre et si les 
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equations existantes peuvent etre generalises ou bien si les mesures de terrain au plus pres des 
etangs sont susceptibles de remettre en question certaines d’entre elles, de reclamer une adaptation 
du fait d’echelles spatio-temporelles differentes. D’autre part, il convient de tenter de repondre au 
desir de l'Etat mentionne dans le rapport officiel issu de la prefecture de la region Pays de la Loire 
intitule "Quelle qualite des eaux dans notre region ? Ou et comment agir en priorite ?". Pour ce 
faire, il s’agit de mener des etudes s'appuyant sur des mesures directes afin de mettre en oeuvre un 
bilan efficace aidant a lutter contre la degradation des milieux humides. Une etude detaillee sur 
l'evaporation et le bilan hydrologique des etangs sera tres importante a effectuer pour confirmer ou 
infirmer l’hypothese developpee dans la litterature grise et les rapports des administrations disant 
que ces plans d'eau sont les premiers responsables de la pertes en eau des reseaux hydrographiques 
des regions du Centre-Ouest de la France. 

Mais pour realiser une telle etude, quelle est la meilleure methodologie a utiliser ?. En fait, la 
litterature scientifique nous presente plusieurs methodologies qui ont deja ete utilisees pour realiser 
des recherches sur le sujet de l'evaporation des plans d’eau. Chacune d’entre elles a des points 
faibles et des points forts. 

Commcncons par le systeme d’eddy-covariance. Ce systeme est considere par la FAO cornme 
l’outil le plus precis pour mesurer l’evaporation a partir des grandes surfaces d’eau libres et meme 
pour estimer l'evapotranspiration reelle des vegetations. Malgre ces points forts, ce systeme 
necessite des instruments chers, voire tres chers, par rapport aux autres instruments utilises pour 
mesurer l’evaporation directement cornme le bac evaporatoire de classe A, les evaporometres de 
Piche...etc. Pour cette raison et parce que le budget annuel total de notre laboratoire ne suffit pas 
pour acheter ce systeme de mesure directe de l’evaporation, nous etions obliges de suivre une autre 
methodologie pour realiser notre recherche. 

Une autre methode a ete utilisee pour estimer le bilan hydrologique, en general, et l’evaporation, 
en particulier, des plans d’eau. Cette methode s'appuie sur les isotopes stables du 18 0 et 2 H. Cette 
methode est aussi tres couteuse parce qu'elle necessite des analyses d'echantillons, en continu, de 
l’eau de l’etang a plusieurs profondeurs, de l’eau des cours d’eau entrants et sortants de l’etang, des 
precipitations et de l’humidite de fair. Done, il nous fallait chercher une autre methode plus adaptee 
a nos competences personnelles et au budget du laboratoire. 

Une troisieme methodologie a ete utilisee pendant les dernieres decennies pour estimer 
l’evaporation a partir des tres grands plans d’eau et l'evapotranspiration (ET) des couverts vegetaux. 
Cette methode qui repose sur la teledetection et les images satellitaires, est consideree cornme un 
outil efficace pour enregistrer les variations spatiales et temporelles de la temperature de surface de 
l’eau dans les grands lacs. Puisque la grande majorite des etangs situes dans notre region d’etude 
possede une superficie ne depassant pas quelques hectares et faute de la connaissance du 
pourcentage de l’incertitude de cette methode, surtout, pour les petits plans d’eau, il etait inutile de 
l'utiliser pour effectuer notre etude sur l'evaporation des etangs. 

A la lumiere de tout ce qui precede et vues les difficultes a appliquer ces methodes sur les 
etangs, nous avons ete obliges d’etablir une methodologie simple, appropriee, beneficiant de la 
majorite des points positifs des etudes precedentes et ameliorant les points faibles en trouvant la 
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meilleure alternative afin de conduire a des resultats fiables pour etablir une gestion durable de ces 
plans d’eau. 

Pour etablir une methodologie simple, efficace et ne negligeant aucune des composantes du bilan 
hydrologique (les precipitations, l'evaporation, le debit entrant et sortant, les ruissellements, 
l’evapotranspiration des plantes aquatiques et l’infiltration), il n’y aura pas plus simple et plus precis 
que les mesures directes sur le terrain d’etude. Mais, quels sont les outils qui nous permettent 
d’obtenir les mesures les plus fiables ?. Quelle est la longueur de la periode de mesure qui peut nous 
fournir des reponses claires sur l’influence des etangs sur la quantite de l’eau des reseaux 
hydrographiques de la region d’etude ?. Quelle est la frequence que nous devons suivre pour 
prendre les mesures directes ?. 

En sachant qu’une these nonnale en geographic ne dure que trois a quatre ans, nous etions 
presque obliges de consacrer une annee hydrologique complete pour, au moins, deux types 
differents d’etangs existant dans le Centre-Ouest de la France. Pour cela, nous avons choisi l’etang 
Cistude comme representatif des etangs pelliculaires et l’etang du Chateau pour representer les 
etangs profonds. Parce que fun des buts principaux de cette etude est d’etablir ou d’essayer 
d’approcher la meilleure formule mathematique afin de faciliter l’estimation de l’evaporation de ces 
plans d’eau, nous avions besoin de mesures fiables comme valeurs de references pour les resultats 
que nous obtenons avec ces formules mathematiques. Done, nous avons decide de prendre des 
mesures quotidiennes couvrant une annee hydrologique complete pour chacun des etangs. Mais, des 
mesures fiables exigent un instrument fiable qui n’a aucune, ou presque aucune, influence sur les 
facteurs climatiques qui controlent le processus d’evaporation. Comme le bac evaporatoire de classe 
A est toujours utilise avec un coefficient de correction pour estimer l’evaporation des plans d’eau, 
car ce type de bacs metalliques a une influence notable sur la temperature de l’eau qu’il contient, 
nous avons fabrique un bac flottant en plastique transparent pour diminuer l’influence thermique du 
bac evaporatoire jusqu’a ses limites minimales. Afin d’eviter toutes les erreurs qui peuvent se 
produire en raison de l’utilisation des donnees climatiques venant des stations meteorologiques 
situee loin de l’etang etudie, une station meteorologique a ete installee au bord des etangs. 

Cette these se trouve en trois parties. Dans la premiere partie il existe trois chapitres. Le premier 
d’entre eux sera consacre a un travail epistemologique destine a comprendre revolution des 
differentes methodes utilisees pour etudier et estimer l’evaporation des plans d’eau libre depuis le 
17eme siecle jusqu’a nos jours. Le second chapitre sera dedie a expliquer les differents concepts et 
termes concernant cette recherche. Dans ce chapitre nous distinguons trois categorie de concepts, a 
savoir les concepts limnologiques, les concepts hydrologiques et les concepts climatologiques. Dans 
le troisieme chapitre de cette partie nous presentons les terrains d’etude ou nous avons pris nos 
mesures directes et les autres etangs limousins pour lesquels nous avons calcule l’evaporation en 
utilisant les formules mathematiques qui donnent les resultats les plus proches des mesures directes. 

La deuxieme partie de cette these est divisee aussi en trois chapitres. Dans le premier nous 
presentons tous les instruments que nous avons utilises pour mesurer les differentes composantes du 
bilan hydrologique. Le deuxieme chapitre presente en details toutes les formules mathematiques 
que nous avons utilisees pour calculer l’evaporation a partir des donnees meteorologiques. Le 
troisieme chapitre de cette partie est consacre a bien expliquer le processus d’evaporation et la fag on 
dont il se deroule sous des conditions naturelles a partir d’une surface d’eau libre, d’un sol nu bien 
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humide et d'un sol couvert par deux especes vegetales differentes. II convient de no ter que ce 
chapitre repose sur des mesures prises par nous meme toutes les quatre heures et des donnees 
meteorologiques prises toutes les cinq minutes couvrant une periode de quatre mois, a savoir mai, 
juin, juillet et aout 2016. 

La troisieme et la derniere partie de cette these sera consacree a une etude appliquee de 
l’evaporation et du bilan hydrologique des etangs. Nous allons commencer cette partie par la 
comparaison de l’influence d’un bac metallique de classe A et celle du bac flottant sur la temperature 
de l’eau. Ensuite, nous allons comparer les mesures du meilleur bac avec les resultats obtenus en 
utilisant 18 differentes formules mathematiques afin d’approcher la meilleure formule pour estimer 
l’evaporation des etangs de notre region d’etude. Puis, nous allons utiliser les meilleures formules 
pour estimer l’evaporation de cinq plans d’eau limousins, a savoir l'etang de Cieux, l’etang de la 
Pouge, l’etang des Landes, l’etang des Oussines et le lac de Saint-Pardoux. Ensuite, nous allons voir 
si la quantite d’eau perdue par les etangs depasse celle perdue par une foret de chenes possedant la- 
meme superficie. Apres cette comparaison qui s’appuie sur des mesures directes, nous allons essayer 
de savoir si les etangs de la Brenne sont les responsables principaux de l’etiage estival de la Claise. 
Puis, nous allons montrer le role joue par les etangs du Limousin sur le debit des reseaux 
hydrographiques de cette region. Nous allons cone lure cette these par deux exemples du bilan 
hydrologique, le premier sera pour un etang occupe partiellement par les plantes aquatiques, sans 
debit entrant ni sortant pendant une grande partie de l’annee, a savoir l’etang Cistude. Le second sera 
pour un etang de vallee ou les debits entrants et sortants sont continus toute l’annee. 
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PARTIE I 


CONTEXTE EPISTEMOLOGIQUE et 
CONCEPTUEL et PRESENTATION des 


TERRAINS d’ETUDE 


Chapitre 1 : L’evaporation et les differentes demarches 
de recherche (epistemologie et evaluation des methodes) 


Chapitre 2 : Les elements de la reflexion : de la 
limnologie a la limnoclimatologie 


Chapitre 3 : La carte d’identite des etangs choisis pour 
l’etude 
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CHAPITRE I 


1 - L'EVAPORATION ET LES DIFFERENTES DEMARCHES DE 
RECHERCHE (EPISTEMOLOGIE ET EVALUATION DES METHODES) 

C'est vrai que cette these est consacree a etudier le bilan hydrologique des etangs. Mais, elle est 
avant tout destinee a etudier l'evaporation de ce type de plan d’eau. Pour cette raison, nous allons 
commencer cette recherche par une etude historique pour montrer les premiers interets sur ce 
phenomene naturel, presenter les chercheurs les plus celebres dans ce domaine de recherche et les 
differentes methodes utilisees pour mesurer, calculer et estimer l'evaporation. 

Au debut de cette partie, nous allons citer quelques passages des philosophes des civilisations 
anciennes concernant le processus d’evaporation et qui expliquent leur perception de ce phenomene. 
En suite, nous allons presenter les premieres tentatives de mesure de l'evaporation, les chercheurs 
les plus celebres dans ce domaine et les differents instruments utilises pour mesurer l'evaporation 
directement. Nous allons aussi montrer les premieres tentatives d’etablir un bilan hydrologique 
complet parce que, quand nous comparons l’ecoulement dans les rivieres avec les precipitations d’un 
bassin-versant ou d’une region donnee, le solde, compte tenu des reserves du sol, est l'evaporation 
cherchee. Puis, nous allons montrer les equations et les fonnules mathematiques les plus repandues 
dans la litterature scientifique pour calculer l'evaporation a partir des donnees meteorologiques. 
Ensuite, nous allons donner des idees generates sur la methode des isotopes stables de 1’ 18 0 et 1’ 2 H. 
Apres cela, nous allons decouvrir le role de la teledetection dans l'estimation de l'evaporation a 
partir des grands plans d’eau. Enfin, nous allons terminer cette partie par la presentation du systeme 
d’eddy covariance qui est, a notre connaissance, la methode la plus recente pour mesurer 
l’evaporation des plans d’eau. 

1.1 - Le phenomene de l'evaporation du point de vue des philosophes des 
civilisations anciennes 

Avant de commencer a parler des premieres tentatives pour mesurer l’evaporation nous allons 
afficher la perception qui prevalait pour les civilisations anciennes a l’egard du processus 
d'evaporation. 

L'eau etait le seul fluide connu par les peuples anciens dans ses trois etats : liquide, solide et 
gazeux. Ils ont observe les trois etats de l'eau dans la nature, mais ils etaient loin de comprendre le 
sens physique de l'evaporation et la condensation. Une illusion etait tres repandue que l'humidite se 
levant vers le haut des mers et des rivieres lors de l’evaporation est absorbee par le feu des orbes et 
soutient leur ’’ brulant ’’ (Vuglinsky, 2009). 

L'evaporation de la surface de l’eau a souleve un grand interet chez les scientifiques depuis tres 
longtemps. Comine le montrent les sources anciennes disponibles, les problemes d’evaporation ont 
retenu l'attention des scientifiques et des philosophes dans l’Egypte ancienne, la Grece antique, la 
Rome antique et la Chine (Vuglinsky, 2009). Bien que la plupart des ecrits originaux de ces 
philosophes n’existent pas aujourd’hui et que ce qui reste est difficile a interpreter, il est encore 
possible d’examiner certaines de ces theories. L'examen de ces theories et de ces travaux a montre 
que l’evaporation devait occuper une place centrale dans la cosmologie des anciens Grecs (Gilbert, 
1907). 

Au 8 eme siecle avant JC., l’ecriture de Hesiode expliquait intuitivement la phase atmospherique du 
cycle hydrologique et indiquait que l’evaporation pouvait etre a la fois une cause et un resultat du 
vent (Darwish, 1998). L'evaporation etait mentionnee dans les contes de Miletos en Ionie vers 580 
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avant JC. (Darwish, 1998). Anaximandre de Miletos (ne en 610 avant JC.) etait interesse par un 
phenomene lie a l'evaporation (Brunt, 1932)., Hippocrate (460-370 avant JC.) a egalement eu 
quelques idees sur l'evaporation. II a ecrit sur les proprietes et la qualite de l’eau de pluie 
(Hippocrates, 1923 cite par Darwish, 1998). Aristote, comine beaucoup de ses predecesseurs, s'est 
rendu compte qu’il doit y avoir une source de chaleur telle que la chaleur solaire afin de provoquer 
la vapeur. Selon la theorie dAristote, il n'y avait pas de rapport direct entre le vent et l'evaporation, 
sauf que les deux etaient causes par le soleil (Needham, 1959). 

Aristote, ainsi que Hippocrate supposent que seule la partie fraiche la plus legere de l’eau 
s'evapore sous l’effet du soleil. Les mers, selon Aristote, doivent etre etemelles : lorsque le soleil 
approche de la terre, il attire l'eau, mais quand le soleil s’eloigne de la terre l’eau retourne sous 
forme de pluie. Avec de l’evaporation, l’eau de mer perd en quelque sorte son gout de sel, cornme 
Aristote l’a appris au cours de ses experiences, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi cela se 
produit. 

Les philosophes mesopotamiens et chinois ont egalement exprime leur point de vue sur le 
concept d’evaporation ; Les Romains ont ete influences par la description des Grecs du processus 
d’evaporation, et cette theorie est restee forte jusqu'au debut du treizieme siecle (Needham, 1959). 

A la fin du XIII eme et au debut du IX tae siecle, des savants arabes avaient traduit une partie de la 
litterature grecque en syriaque et en arabe (Brutsaert, 1982). Un des premiers personnages parmi les 
savants syriens etait Ayoub Al-Ruhawi ; Il a traduit certaines des oeuvres grecques et a egalement 
ecrit son propre livre "Livre des tresors". Dans son livre, il a essaye d’expliquer le vent et le 
processus d’evaporation. Il considerait le vent coniine des mouvements d’air et l’evaporation cornme 
la perte d’eau et les deux phenomenes sont causes par le soleil et d’autres sources de chaleur (Peters, 
1968). AI-Farabi et Ibn-Sina (980-1037) ont ete parmi les savants musulmans qui ont travaille sur 
l’evaporation (Mahdi, 1969). En Irak, Ikhwan Al-Safa (1) 2 a ecrit une encyclopedic intitulee Rasail <2) . 
Al-Safa avait la meme comprehension que Al-Farabi sur la theorie de l'evaporation et ils ont 
explique que l’evaporation est une perte d’eau due au soleil ou a d’autres sources de chaleur (Ikhwan 
Al-Safa, 1861 cite par Darwish, 1998). 

1.2 - Les mesures directes d'evaporation (depuis XVII siecle a nos jours) 

Dans cette partie nous allons presenter les premieres tentatives de mesure de l’evaporation et les 
chercheurs les plus celebres dans ce domaine de recherche. En suite, nous allons montrer les 
instruments contemporains utilises pour mesurer l’evaporation et l’evapotranspiration. 

1.2.1 -Les premieres tentatives pour mesurer l'evaporation 

Apres toutes les idees theoriques expliquant le processus d'evaporation, nous avons du attendre 
jusqu'au XVII eme siecle pour obtenir les premieres estimations quantitatives de l’evaporation par des 
experiences. Les premieres etudes experimentales de l’evaporation ont ete faites par l'astronome et 
geophysicien anglais Edmond Halley (1656-1742) (3) . 

Dans son article publie a Londres en (1687) montrant que la quantite d’eau evaporee de la 
surface des oceans est plus que sufFisante pour remplir tous les ruisseaux et les rivieres en eau, 

(1) Ikhwan en arabe veut-dire freres, 

(2) Rasail Ikhwan al-Safa (Les Epitres des freres de la purete) sont composes de cinquante deux epitres sur differents 
sujets. Les auteurs vivaient a Basra (au sud de l'lrak actuel), sans doute entre le VIII eme siecle et le IX eme siecle. 

(3) Chronologiquement, E. Halley appartient a une generation immediatement apres celle de P. Perrault (1608-1680) et 
E. Mariotte (1629-1684), mais sa place dans l'histoire de l'hydrologie se trouve avec ces fondateurs de l'hydrologie 
quantitative plutot que dans une periode ulterieure (Dooge, 1974, p. 280 et p. 287). 
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Halley a presente les resultats de mesures de 1'evaporation a partir d'une 
surface de l’eau de la maniere suivante : « We took a pan of water, about 
4 inches deep, and 7,9 inches diameter, in which we placed a 
thermometer, and by means of a pan of coals, we brought the water to 
the same degree of heat which is observed to be that of the air in our 
hottest summers ; the thermometer nicely shewing it. This done, we 
affixed the pan of water, with the thermometer in it, to one end of the 
beam of the seales, and exavtly counterpoifed it with weights in the 
other scale ; and by the application or removal of the pan of coals, we 
found it very easie to maintain the water in the same degree of heat 
precisely... » (Halley, 1687, p. 367). En resume, il a utilise un bac rempli 
d’eau, le bac etait de 7,9 pouces (20 cm) de diametre et de 4 pouces 
(environ 10 cm) de profondeur dans lequel il a mis un thermometre (1) . 

Apres avoir rechauffe l'eau existant dans le bac jusqu'a la temperature de Edmond Halley (1656 -1742) 
fair « au cours de l'ete le plus chaud » il a decouvert en deux heures que la couche d’eau evaporee 
du bac etait 1/53 pouces (0,48 mm) de profondeur. Pour simplifier les calculs, il a accepte une 
couche de 1/120 pouces (0,21 mm) par heure et calcule le volume d’evaporation a la surface de la 
Mediterranee dans une seule joumee en ete (12 heures); Il a trouve une valeur egale a 5280 millions 
de tonnes « the whole Mediterranean must lose in vapour, in a summer's day, at least 5280 milions 
of tons. » (Halley, 1687, p. 368). Il a ensuite estime le flux quotidien de l'eau douce des neuf 
principales rivieres qui se jettent dans la Mediterranee. Il a base son estimation des debits entrants 
dans la Mediterranee sur une estimation du debit de la Tamise dont il a suppose avoir au pont de 
Kingston une section transversale de trois cents yards carres et une vitesse de 2 miles par heure (2) . 
Au total, il estime que le debit entrant dans la Mediterranee est egal a 1827 millions de tonnes par 
jour, ce qui est inferieur de 1/3 a la quantite d’eau evaporee de la Mediterranee en 12 heures 
(Dingman, 2015, p. 608). En conclusion il a determine une perte nette de l’eau du systeme (le bilan 
hydrologique de la Mediterranee, selon Halley, est negatif car l'evaporation est largement superieure 
aux debits entrants et cela va conduire la Mediterranee a devenir plus salee (3) ) (Cech, 2009, p. 38). 
Mais Halley a note, que la valeur calculee pourrait etre largement sous-estimee, parce qu'il n'a pas 
pris en compte l'effet du vent qui a, selon lui, une grande influence sur l’evaporation. 

Plus tard (en 1693) Henry Hunt sous la direction de Halley a effectue des mesures d'evaporation 
au cours d'une annee complete a partir d’un bac de 8 pouces carres (environ 52 cm 2 ) de superficie. 
Toutes les mesures ont ete faites a 8h00 dans une piece fermee au college de Gresham en Angleterre 
(Halley, 1694; Cornes et ah, 2011). La valeur de l'evaporation annuelle est egale a 64 pouces cubes 
(1049 cm 3 ), qui correspondent a une couche legerement inferieure a 8 pouces (203 mm) de 
profondeur. Etant donne que cette experience a ete menee dans une piece fermee, l’evaporation sur 
terrain pourrait etre superieure par le fait que les effets du soleil et du vent ne sont pas pris en 
compte lors de l’experience. 

Halley montrait, dans son article publie en (1694), que la valeur d’evaporation annuelle mesuree 
par Henry Hunt est inferieure a celle trouvee par des chercheurs frangais (il n’a pas indique leurs 
noms (4) ) qui ont fait leurs mesures a Paris et qui ont trouve que l’evaporation annuelle a Paris est 
egale a 19 pouces. De meme, les 8 pouces d’evaporation annuelle sont inferieurs a 40 pouces 



(1) En fait, Le petite bac evaporatoire utilise par Halley pour estimer l'evaporation de la Mediterranee etait tres semblable, en 
principe, aux bacs utilises aujourd'hui. 

(2) Dans cette recherche, Halley suppose que le debit de la Tamise egale le debit moyen des neuf principales rivieres qui se jettent 
dans la Mediterranee. 

(3) Les recherches les plus recentes d'Halley ont continue sa theorie disant que les eaux profondes de la Mediterranee sont plus 
salees que l'ocean Atlantique adjacent. »(Cech, 2009, p. 38). 

(4) J. Dooge explique dans son article publie en (1974) que les chercheurs fran?ais qui ont fait des mesures sur l'evaporation a Paris 
sont Pierre Perrault (1608-1680) et/ou Mariotte (1629-1684). Parce que il y a un article publie en 1674 (Anon., 1674) 
(generalement attribute a P. Perrault et un article de Mariotte publie apres sa morte (Mariotte, 1686). 
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d’evaporation annuelle pour le comte de Lancashire (en Angleterre) mesures par M. Tomley. L'effet 
du vent, comine Halley a conclu, augmenterait l’evaporation au moins trois fois et le soleil 
l'augmenterait probablement deux fois « the experiment were made, as i said, in a place as close 
from the wind as could well be contrived. For which reason i do not at all doubt, that had the 
experiment been made where the wind had come freely, it would have carried away at least three 
times as much as we found, without the assistance of the Sun, which might perhaps have doubled it 
» (Halley, 1694, p. 184). 

Pour cone lure sur E. Halley, nous pouvons dire que les articles les plus importants d'Halley 
concernant l’evaporation et le cycle hydrologique ont ete rediges et publies en (1687) , (1691) et 
(1694). C'est dans ces articles que nous trouvons la contribution d'Halley au developpement de 
l'hydrologie quantitative. Apres son article sur la quantite d’eau evaporee de la Mediterranee par la 
chaleur du soleil et le bilan hydrologique de son bassin versant publie en (1687), Halley est devenu 
le premier arrivant a estimer toutes les composantes d’un bilan hydrologique. II a reussi a estimer les 
precipitations qui alimentent les rivieres, la quantite d’eau entree a la Mediterranee par les rivieres, 
la quantite d’eau evaporee par la Mediterrane (Waiology, 2012), et son article sur la circulation des 
vapeurs et l’origine des ressorts, publie en (1691), prend l’argument d’une etape supplementaire » 
(Malin, 1993, p. 152). 

Le developpement de l’hydrologie et de la meteorologie au milieu 
du XVIIIe siecle a incite G. Rikhman (1711-1753), un physicien russe 
bien connu, a se consacrer pleinement a 1’etude des processus lies a 
l’evaporation de l’eau. II essaya d’abord de lier la theorie de 
l’evaporation a la loi de refroidissement des corps. Pour ses 
experiences, le chercheur utilisa des recipients cylindriques ouverts, 
presentant dififerentes surfaces evaporatoires, en les remplissant d’eau a 
des profondeurs differentes. La quantite de liquide evapore pendant un 
intervalle de temps donne etait determinee par la difference de poids 
entre le volume d’eau initial et le volume d’eau restant. En s’appuyant 
sur un grand nombre d’experiences, Rikhman etablit que l’evaporation 
de l’eau depend de l’aire de la surface en eau, de la masse et de la 
profondeur de l’eau dans le recipient. II montra aussi que l’evaporation 
s’accompagne toujours d’une diminution de la temperature de l’eau. 

Dans le but de pourvoir les stations meteorologiques du pays en nouveaux instruments precis de 
mesure du degre de chaleur, Rikhman crea un evaporateur hydraulique pour la mesure precise de la 
quantite d’eau evaporee, un thermometre meteorologique pour la mesure de la temperature 
moyenne diume et un barometre special. 

II convient de noter que les etudes dans le domaine de l'evaporation faites par differents 
scientifiques avant le XVIIIe siecle sont sans grande importance pour le present, parce que les 
experiences ne sont pas exactes, et les etudes theoriques a ce moment-la ne sont pas correctement 
mises au point (Vuglinsky, 2009). 

Apres Halley et Rikhman, les mesures d’evaporation fondamentales ont ete faites par le Dr. 
Dobson. Durant 4 ans (1772-1775), il a observe l’evaporation a partir d’un bac cylindrique d'etain 
poli de 12 pouces (30,5 cm) de diametre et 6 pouces (15.25 cm) de profondeur ; il a fait ses 
observations sur une pelouse pres de Liverpool (en Angleterre). Le niveau d’eau dans le bac etait de 
2 pouces (environ 5 cm) en dessous de son bord superieur. La valeur mediane d’evaporation 
annuelle pour les quatre annees de mesure etait 36,78 pouces (934,2 mm) «If we take the medium 
of four years observations it appears, that the annual evaporation at Liverpool amounts to 36,78 
inches » (Dobson, 1777, p. 252). 



Georg Wilhelm Rikhmann 
(1711-1753) 
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Le bac utilise par le Dr. Dobson a ete le premier prototype des bacs evaporatoires contemporains. 
En plus de son bac evaporatoire, le Dr. Dobson en (1777) a ete parmi les premiers qui ont fabrique 
des pluviometres a des normes d’aujourd’hui. Le pluviometre etait de 30 centimetres de diametre et 
faisait partie d’une experience plus large sur Fevaporation (Strangeways, 2010). 

Plus tard John Dalton (1766-1844) a utilise la methode de Dobson pour estimer Fevaporation a 
Kendal (en Angleterre) durant 82 jours (Mars-juin) et il a obtenu une valeur de 5,414 pouces (137,5 
mm) qui etait un bon resultat pour ce moment-la. 

Coniine dans le cas d'Edmond Halley, John Dalton n’etait pas un 
hydrologue. Mais, ses realisations, ses experiences et sa fameuse loi, que 
nous allons voir plus tard dans cette these, ont contribue de maniere 
significative au developpement de l’hydrologie quantitative. Grace a ses 
travaux, Dalton represente un lien important entre les pionniers du 17 eme 
siecle comine Perrault, Mariotte et Halley et les ingenieurs civils du 
19 eme siecle qui ont ete plus interesses par la mesure et l'estimation des 
precipitations, Fevaporation et Fecoulement des rivieres a partir du point 
de vue de la conception des travaux publics a grande echelle. 

Dans son ouvrage intitule " Meteorological observations and essays ", 
qui est publie pour la premiere fois (Dalton, 1793) a Kendal (Angleterre) John Dalton (1766-1844). 
et qui est legerement modi lie et republic (Dalton et al, 1834) a Manchester (Angleterre), Dalton 
montre que la temperature, Fhumidite de Fair et la pression atmospherique sont les facteurs 
meteorologiques les plus importants dans la processus d’evaporation « The following circumstances 
are found powerfully to promote evaporation; namely, heat, dry air ; and a decreased weight or 
pressure of the atmosphere upon the evaporating surface. » (Dalton et al., 1834, p. 125). 

Dans la version publiee en 1834 de cet ouvrage, Dalton rapporte les resultats d’un certain nombre 
d’experiences sur la variation de la temperature d’eau bouillante en fonction de la pression de Fair, la 
pression varie de 30,0 pouces (762 mm) de mercure, jusqu'a 1,03 pouces (26.2 mm) de mercure, 
pression a laquelle le point d’ebullition etait 80 °C. Dalton a conclu ces experiences en disant : La 
vapeur d’eau existe toujours en tant que fluide sui generis, diffusee entre les autres fluides aeriens 
« That aqueous vapour always exists as a fluids sui generis, diffused among the rest of the aerial 
fluids. » (Dalton et al., 1834, p. 128). 

II resume ses premieres remarques sur la mesure de l’evaporation et la place de l’evaporation 
dans le bilan hydrologique general en disant : L'evaporation de la terre, en general, doit etre 
inferieure a la pluie qui y tombe ; sinon il ne pourrait y avoir de rivieres. En hiver, l’evaporation est 
faible, par rapport a ce qu'elle est en ete « Evaporation from land in general must be less than the 
rain that falls on land ; otherwise there could be no rivers. In winter the evaporation is small, 
compared to what it is in summer. » (Dalton et al., 1834, p. 130). 

Il a enregistre Fevaporation a partir d'un bac evaporatoire (il n’a pas mentionne ses dimensions) 
expose au vent et au soleil pendant plusieurs mois de 1793. Les valeurs qu’il rapporte sont resumees 
dans la (Table. 1) (extrait de Dalton, 1793). 

Apres ces mesures, Dalton a conclu qu'il n’a jamais trouve, meme pendant Fete, une valeur 
d’evaporation qui depasse 0.2 pouce (environ 5.1 mm) par jour. A partir de cela, il croit que 
Fevaporation a partir d’une surface d'eau libre ou d’un sol, dans les zones temperees et froides, ne 
peut pas depasser la pluie qui tombe, meme en ete «I never found the evaporation from water any 
summer much to exceed 0,2 of an inch in 24 hours, in the hottest weather. From these experiments, 
and other considerations, it seems probable, that the evaporation both from land and water, in the 
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temperate and frigid zones, is not equal to the rain that falls there, even in summer » (Dalton et al., 
1834, p. 130). 


Table. 1 : 1'evaporation moyenne et maximale joumaliere mesuree par Dalton en 1793. 


Mois 

Nombre de jours 

Evaporation moyenne 

Evaporation maximale 

Pouce 

mm 

Pouce 

mm 

Mars 

13 

0,033 

0,84 

0,064 

1,63 

Avril 

21 

0,0555 

1,41 

0,1115 

2,83 

Mai 

26 

0,0755 

1,92 

0,1346 

3,44 

Juin 

14 

0,063 

1,6 

0,098 

2,49 

Juillet 

8 

0,122 

3,1 

0,195 

4,95 


Apres 1'evaporation, Dalton a essaye d’expliquer le processus des precipitations produites par une 
cause opposee, a savoir le refroidissement. II a constate egalement qu’il y a plus de pluie dans les 
regions montagneuses que dans les zones plates «that there is more rain in mountainous than in 
level countries » (Dalton et al., 1834, p. 132) 

Ensuite, en 1799, John Dalton a effectue le premier bilan hydrologique de l’Angleterre et du Pays 
de Galles. II a conclu cette recherche sur le bilan hydrologique en disant que la pluie et la rosee de 
ces pays sont equivalents a la quantite d’eau enlevee par 1'evaporation et dechargee par les rivieres. 
II a aussi generalise les resultats de cette recherche, publiee en 1802, aux autres pays « We may 
fairly conclude that rain and dew of this country are equivalent to the quantity of water carried off 
by evaporation and by the rivers. And, as nature acts upon general laws, we ought to infer, that it 
must be the case in every other country, till the contrary is proved. » (Dalton, 1802a, p. 365 ; 
Brutsaert, 2005, p. 584 ; Dingman, 2015, p. 608). Les details de cette recherche, menee par Dalton 
en 1799 et publie en 1802 sont les suivants : 

• Tout d'abord, Dalton a estime la valeur moyenne des precipitations en Angleterre et au Pays 
de Galles en se fondant sur des donnees de trente stations pluviometriques reparties sur la 
zone d’etude. La moyenne generale des trente stations etait de 35,2 pouces (894 mm) de 
pluie par an, legerement superieure a la valeur mediane des precipitations enregistrees. Pour 
obtenir des resultats plus precis, Dalton a divise la zone d'etude en sept regions, dont l'une 
etait le bassin versant de la Tamise. Ensuite, il a calcule la valeur moyenne pour chaque 
region, puis la moyenne generale des regions. Le resultat final de ces calculs etait 31 pouces 
(787,4 mm) de pluie qui tombe chaque annee sur la zone d'etude. En ce qui conceme la 
rosee, il a cite quelques experiences du Dr. Hales qui a mesure la quantite de rosee sur la 
terre humide et a estime la valeur annuelle 3,28 pouces (environ 83 mm). Dalton a suppose 
que la rosee sur l’herbe serait plus abondante que sur la terre humide car la surface exposee 
est plus grande. Done, il a estime la quantite annuelle de rosee a 5 pouces (127 mm) et la 
somme annuelle de la pluie et de la rosee a 36 pouces (914,4mm). 

L'estimation de Dalton concernant l’ecoulement des rivieres n’a pas ete basee sur des 
mesures directes prises par Dalton. En realite, Il fonde son travail sur l’estimation effectuee 
par Halley de l'ecoulement de la Tamise (Halley, 1687), mais il a ete plus prudent que Halley 
pour relier l'ecoulement de toute la region de l’Angleterre et du Pays de Galles a la decharge 
estimee de la Tamise. Dalton a considere que le flux de la Tamise devrait etre deux tiers du 
chiffre de 20,3 millions de tonnes par jour estime par Halley. Dans le cas des six bassins 
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versants restants, il a calcule leurs superficies et a pris en compte les pentes generates et la 
nature du systeme de la riviere afin d'estimer le rapport probable entre l'ecoulement de ces 
bassins et le flux de la Tamise. Suite a cette description, il a conclu : II apparait done que 
cette estimation de l’eau dechargee par toutes les rivieres en Angleterre et au Pays de Galles 
peut atteindre neuf fois celle dechargee par la Tamise (soient 13 pouces (330,2 mm). Il reste 
encore 23 pouces (584,2 mm) de pluie, avant que nous ayons dispose de toute la pluie et la 
rosee. (Dalton, 1802a). 

Enfin, Dalton a estime la quantite d’eau soulevee par evaporation. Il a distingue entre 
l'evaporation a partir d’une surface d’eau fibre, d’une surface couverte et d’un sol nu coniine 
suit : l'evaporation a partir des surfaces d’eau fibres est la plus elevee, l’evaporation a partir 
des surfaces vegetalisees vient en deuxieme place et l’evaporation du sol nu est la plus faible 
« it seems that the evaporation from water is greatest; that from green ground is probably 
next, and that from bare soil the least. » (Dooge, 1974, p. 13). En basant sur les mesures 
d’evaporation prises par Dr. Dobson a Liverpool et les estimations de la transpiration des 
herbes effectuees par Dr. Watson (1> , Eveque de Llandaff, Dalton a estime l’evaporation 
annuelle a 17 ou 18 pouces (431,8 ou 457,2 mm). (Dooge, 1974, p. 13). 

S. Dingman en 2015 a commente ce bilan hydrologique en disant: A partir de 1800 Dalton avait 
fermement etabli la nature de l’evaporation et les concepts actuels du bilan hydrologique mondial « 
By about 1800 Dalton had firmly established the nature of evaporation and the present concepts of 
the global hydrologic cycle. » (Dingman, 2015, p. 608). 

Bien que le bilan hydrologique de la Mediterranee et de son bassin versant realise par E. Halley 
en 1687 etait le premier bilan dans lequel toutes ces composantes ont ete mesurees, le bilan 
hydrologique de l’Angleterre et du Pays de Galles effectue par Dalton (en 1799) etait, probablement, 
le premier bilan qui se base, dans l’estimation de toutes ses composantes, sur les travaux des autres 
chercheurs. Bien que le calcul de Dalton du bilan hydrologique de l’Angleterre et du Pays de Galles 
n’ait pas abouti a un equilibre exact (787,4 mm de pluie + 127 mm de rosee 330,2 mm de 
dechargement par les rivieres + 431,8 mm d’evaporation), c'etait une contribution importante au 
developpement du concept du bilan hydrologique. 

Il convient de mentionner qu'en plus de ces experiences concemant la mesure d'evaporation et le 
calcul du bilan hydrologique, Dalton et son ami Thomas Hoyle ont construit le premier 
transpirometre en 1795. Il s'agit d’une cuve de 10 pouces (25.4 cm) de diametre et 3 pouces (7.6 cm) 
de profondeur qui a ete remplie de terre et munie d’un tuyau de drainage dont le fond se termine par 
un petit recipient. Ils ont utilise ce transpirometre pour mesurer l'evapotranspiration entre 1796 et 
1798. Pour la premiere annee, le sol etait nu, mais pour les deux dernieres annees, il a ete couvert 
d’herbe. L'evapotranspiration a ete mesuree en sachant la difference entre les precipitations et la 
quantite d’eau drainee via le fond du transpirometre et stockee dans le recipient. L'evaporation 
moyenne mesuree pour les trois annees etait 25,158 pouces (639 mm). (Dooge, 1974, p. 13). 

1.2.2 - Les instruments contemporains utilises pour mesurer l'evaporation et 
l 'evapotranspiration 

Le XIX eme et le XX eme siecles ont connu une grande revolution dans le domaine des outils de 
mesure de l’evaporation, l’evapotranspiration et meme le pouvoir evaporant de l'atmosphere. Parce 
que ces instruments sont nombreux et qu'ils sont tres differents en ce qui concerne leurs principes de 
fonctionnement et parce que plusieurs d’entre eux ont ete crees et developpes en meme temps, il est 
difficile de presenter ces instruments dans un ordre chronologique. Pour ces raisons, nous avons 

(1) Dr. Watson a constate que dans une saison seche d'environ 0,07 pouces (1.78 mm) par jour evapore d'une parcelle 
d'herbe. 
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divise les instruments de mesure de l'evaporation en trois groupes. Chaque groupe est compose des 
differents types d’instruments qui ont le meme principe de fonctionnement. Nous avons essaye de 
donner des idees generates sur ces differents types d’instruments et de montrer les points forts et les 
points faibles de chaque type. Nous avons indique la date de creation de plusieurs instruments mais 
pour plusieurs autres nous ne l'avons pas fait car, selon notre recherche bibliographique, nous 
n'avons trouve aucune infonnation concernant leur date de fabrication* 1) . Plus loin dans cette these 
nous allons presenter, en detail, les instruments que nous avons choisis pour efifectuer les mesures 
sur nos terrains d'etude. 

1.2.2.1 - Les bacs d'evaporation 

Les bacs d’evaporation sont les instruments les plus communement utilises pour mesurer 
l'evaporation. Actuellement, il y a plus de vingt-cinq modeles differents et la liste va continuer a 
augmenter (Maidment, 1993). En general, les bacs d’evaporation sont des appareils constitues d’un 
bassin ou d’une cuve d'assez grandes dimensions, dans lequel on mesure l'abaissement du niveau de 
l’eau sous faction de l'evaporation. Au contraire des premiers bacs utilises par Halley, Dobson, 
Dalton...etc, ou les dimensions sont petites (voir tres petites), les bacs d’evaporation contemporains 
ont des dimensions plus grandes. Certains sont carres, d’autres cylindriques ; certains sont installes 
au-dessus du sol, d’autres sont enterres de facon a ce que l’eau soit sensiblement au meme niveau 
que le sol. Les bacs d’evaporation sont parfois installes sur des plates-formes flottantes ancrees sur 
des lacs ou d’autres plans d’eau. La raison principale pour fabriquer ces bacs etait la difficulty 
d’acceder a la mesure directe de l’evaporation d’une surface d’eau. Panni les dififerentes types de 
bacs evaporatoires nous pouvons citer : 

Les bacs d'evaporation sur charpente dont le type est celui dit « de classe A », utilise de fa?on 
systematique aux Etats Unis par l’U. S. Weather Bureau : il a ete recommande par l’OMM et l’AIHS 
(Association internationale des sciences hydrologiques) comine instrument de reference. Il mesure 
121,9 cm de diametre et 25,4 cm de profondeur ; l’eau est maintenue a 5 ou a 7,5 cm du rebord. Ce 
recipient cylindrique est realise en fer galvanise. Ce type de bac d’evaporation est le plus utilise 
dans les recherches scientifiques pour estimer l’evaporation des plans d’eau (Kohler, 1952 ; Webb, 
1966 ; Brutsaert et Yeh, 1976 ; Morton, 1983 ; Likens, 1985 ; Vardavas, 1987 ; Singh et Xu, 1997 ; 
Lu et al., 2004 ; Riminer et al., 2009). Les mesures prises par un bac de classe A ont besoin d’un 
coefficient de correction pour etre utiles dans l’estimation de l’evaporation des lacs et des reservoirs 
de barrage de moyenne a grande profondeur (Lenters et al. 2013). Ce coefficient depend de la 
saison, de [’emplacement et d’autre facteurs (Kohler et al., 1955 ; Abtew 2001). Tanny et al (2008) 
montre que la difference d’evaporation a partir d’un bac de classe A et d’un grand reservoir voisin est 
tres grande, principalement en raison de l’enorme difference des volumes d’eau et de stockage de 
chaleur (Tanny et al., 2011). Cependant ces 
mesures directes peuvent etre utilisees sans 
coefficient de correction pour estimer 
l'evaporation a partir des plans d’eau de faible 
profondeur (Ponce, 1989). 


Les bacs d’evaporation enterres dont le type est 
celui dit « Colorado » (figure. 1), mis au point 
par la Station Experimental d’Agriculture du 
Colorado. Ce bac est un des plus anciens bacs 
d'evaporation standardises, datant de la fin des 

(1) Un article scientifique sur l'ordre chronologique de l'apparition des instruments de mesure de l'evaporation peut etre 
tres interessant a faire plus tard. 



Figure. 1 : Bac enterre type Colorado (d'apres 
Remenieras, 1986) 
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annees 1800 (Brutsaert, 1982). II est de forme carree de 91,4 cm de cote et a une profondeur de 45,7 
cm ; l’eau est maintenue a 10,2 cm du rebord, au niveau du sol. II existe une version « metrique » de 
ce bac ayant un metre carre de superficie et 50 cm de profondeur ; il est enterre, son bord superieur 
restant a 10 cm au-dessus du sol et l'eau est maintenue a peu pres au meme niveau que le sol. Ce 
type de bacs d'evaporation est moins repandu dans la litterature scientifique par rapport au bac de 
classe A, surtout pour les recherches recentes datant d’apres 1980 (Rodier et Touchebeuf, inconnu ; 
Department of the Interior, 1952 ; Nordenson et Baker, 1962). 


Le bac BPI (Bureau of Plant Industry), a ete 
developpe et utilise dans des endroits secs dans 
la partie ouest des Etats Unis (Brutsaert, 1982). 

C’est un bac enterre, comine le precedent, de 
maniere que le bord superieur se trouve a 5,1 cm 
au-dessus du sol; l’eau etant maintenue a peu 
pres au meme niveau que le sol. Cette 
installation permet de reduire les variations de 
temperature dans le bac. Le bac est cylindrique, 
en tole galvanisee non peinte, et mesure 182,8 Figure. 2 : Le bac BPI 

cm de diametre avec une profondeur de 61 cm. (D'apres Department of the Interior. 1952, p. 131) 

Un micrometre mis dans un puits de tranquillisation est utilise pour mesurer les quantites 
quotidiennes d'evaporation dans le bac. Ce bac etait le plus utilise aux Etats Unis avant l'acceptation 
du bac de classe A au niveau national et plus tard au niveau international par l’OMM (Klink, 2006). 

Plusieurs etudes avaient compare l’evaporation mesuree par un bac de classe A (x) et un bac de 
type BPI (y) (Brown et Hallstead, 1952 ; Dightman, 1953 ; Dightman, 1960). Toutes ces etudes 
montrent que le ratio (x/v) varie entre 1,2 a 1,5, et que la variation est liee etroitement aux 
conditions climatiques. 

Le bac GGI-3000 est un bac d'evaporation qui a ete developpe dans l’U.R.S.S., et utilise plus 
largement en Europe orientale dans diverses conditions climatiques (Stoenescu et al., 1962 ; Stan et 
al., 2015 ; Stan et al., 2016). Le nom GGI vient de l’abreviation de Gosudarstvennyj 
Gidrologiceskij Institut (Institut Hydrologique d’Etat), car il est fabrique par cet institut. 3000 vient 
de son aire de 3000 cm 2 . Le bac se compose d’une forme cylindrique avec une base conique. Il est 
fait de tole galvanisee avec une surface de 3000 cm 2 , d'un diametre de 61,8 cm et d'une profondeur 
de 60 cm (WMO, 2008). Le bac GGI-3000 peut etre enterre dans le sol avec 7,5 cm du bac au- 
dessus du sol ou peut etre installe sur un radeau (voir la Photo. 1). Ce bac est rempli d'eau jusqu'a 
10 cm de son rebord s’il est installe sur un radeau ou jusqu'au niveau du sol entourant s'il est enterre. 
Le bac GGI-3000 fonctionne bien et se caracterise par une relation extremement stable avec les 
facteurs meteorologiques qui conditionnent l’evaporation. 

F. Neuwirth (1973) a effectue une experience pour 

comparer un bac GGI-3000 flottant sur un radeau au 

milieu de lac Neusiedl (Autriche-Hongrie), un bac GGI- 

3000 installe au bord du lac et un bac de classe A. Les 

resultats de cette etude montrent que le bac GGI-3000 

flottant est le meilleur pendant les jours de faible vitesse 

du vent. Mais pendant les jours ou la vitesse du vent 

depasse 25 km/h les mesures de ce bac sont considerees 

comme inutilisables. Le bac GGI-3000 enterre au bord 

du lac est une bonne alternative du bac GGI-3000 

pendant les jours de forte vitesse du vent. Le bac de 

classe A vient en troisieme place en raison de son 

F (D'apres Stan et al., 2016, p. 284) 



Photo. 1 : Le bac GGI-3000 
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influence importante sur la temperature de l’eau qu’il contient. 


Le bac de 20 m 2 ou le bassin de 20 m 2 de la Federation de Russie est egalement cree et developpe 
dans l’U.R.S.S (Brutsaert, 1982). Le bassin d'evaporation est de forme cylindrique a fond plat. II a 
un diametre de 5 m, et une surface de 20 m 2 , sa profondeur est de 2 m. II est compose de toles de fer 
de 4 a 5 mm d’epaisseur; Les surfaces exterieures et interieures exposees du bac sont peintes en 
blanc. Semblable au bac GGI-3000, le bassin de 20 m 2 est enterre dans le sol et son rebord depasse 
le sol de 7,5 cm ; et le niveau d'eau dans le bassin est approximativement au meme niveau que le 
sol. 


L’organisation meteorologique mondiale (OMM) a patronne dans plusieurs pays, un programme 
d’observations comparatives (OMM, 1976) effectuees a l’aide du bac de classe A, du bac GGI-3000 
et du bassin de 20 m 2 . Ce qui a permis la mise au point de recommandations d’ordre operationnel 
quant a leur pertinence en fonction de conditions climatiques et physiographiques diverses. 

A notre connaissance, les recherches scientifiques effectuees sur le sujet de l’evaporation et qui 
sont basees sur les mesures prises par le bassin de 20 m 2 sont tres rares. 

Les bacs flottants. les premieres tentatives d’utiliser des 
bacs flottants pour mesurer l’evaporation des mers et des 
oceans ont commence a apparaitre depuis le milieu du 
XIX eme siecle avec les observations d’Hadley et les 
tentatives infructueuses de Mohn (ils sont facilement 
inondees par les vagues). Au debut du XX cmc siecle 
d’autres chercheurs ont commence a developper un bac 
flottant pour mesurer l’evaporation a partir des plans 
d’eau plus petits (lacs et reservoirs). Par exemple, C. 

Marvin (1909) explique que les differences entre 
l’evaporation mesuree par des bacs a evaporation et 
l’evaporation reelle d’un lac peuvent etre petites si les 
bacs utilises sont des bacs flottants « Theses differences 
may be small in the case of flotting pans » (Marvin, 

1909, p. 142). 

En fait, les bacs flottants ofifrent la possibility d’eviter une vaste gamme de coefficients de 
corrections parce qu’ils sont immerges dans l’eau. Ils tentent essentiellement d’imiter leur 
environnement, y compris l’evaporation. Bien que les temperatures de surface de l’eau du plan d’eau 
et du bac flottant sont extremement proches, il y aura une difference et un certain type de facteurs 
de correction que nous devons toujours prendre en consideration, mais une valeur plus coherente 
peut etre obtenue (Klink, 2006). 

Malgre leur importance, les bacs flottants ne sont pas aussi communs que les bacs mentionnes 
ci-dessus. Dans le meme temps, l’utilisation des bacs flottants implique souvent des difficultes 
techniques considerables, en particulier a des vitesses de vent elevees. 

Dans la litterature scientifique nous ne trouvons pas une seule forme de bac flottant, meme les 
bacs de meme forme ont des dimensions differentes. Nous pouvons citer ici quelques exemples 
comme celui de l’lnstitut de Geologie des Etats Unis et celui fabrique et utilise par M. Klink en 
(2006) (voir la Photo. 2). 

Plus loin dans cette these, nous allons presenter un bac flottant fabrique et utilise principalement 
pour realiser cette recherche. 



Photo. 2 : Bac flottant 
(D'apres Klink, 2006, p. 34) 


24 





1.2.2.1.1 - Influence de la nature du bac d’evaporation 

Dans les premiers documents sur la mesure de l'evaporation, les chercheurs ont suppose que le 
taux d’evaporation a partir d’un petit recipient ouvert, rempli d’eau et place a Fair libre, est egal a 
celui d’un plan d’eau. En consequence, pour determiner l’evaporation d'un plan d’eau, la valeur 
donnee par l’evaporometre (ou le bac d’evaporation) est directement multipliee par le rapport entre 
la surface du plan d’eau et la surface du bac. Cependant, il a ete remarque depuis longtemps qu'un 
tel calcul conduit a des valeurs d’evaporation loin (voire tres loin) de l’evaporation reelle. Cette 
variation de l’evaporation est due a la difference entre la temperature de la surface de l’eau dans ces 
bacs et celle des plans d’eau, la diminution de la vitesse du vent au-dessus de la surface des bacs est 
due a ses parois, ce qui conduit, en consequent, a une augmentation de l'humidite relative dans la 
couche d’air qui est en contact direct avec la surface de l'eau existant dans les bacs. Pour toutes ces 
differences, il est necessaire d’appliquer un coefficient aux valeurs donnees par le bac (KB) (1) pour 
obtenir de meilleures estimations de l'evaporation des plans d’eau (Gupta, 2001). 

L'evaporation des differents types de bacs comparees a celle d’une grande nappe d’eau montrent 
que le coefficient a appliquer pour passer de l’une a l’autre n’est pas constant au cours de l’annee et 
souvent d’une annee a l’autre. Mais, les coefficients annuels des bacs varient generalement entre 
0,60 a 0,90 avec une valeur moyenne annuelle de 0,74 pour les bacs sur charpente et plus de 0,80 
pour les bacs flottants et enterres (Maidment, 1993 ; Parcevaux et al, 1990). Ces coefficients sont 
etroitement lies a la localisation du bac, le type du bac, la topographie de terre entourant le bac, le 
type de climat dominant dans la zone d’etude, la saison...etc (Doorenbos et Pruitt, 1977). 

Pour des bacs d’evaporation de meme forme et de memes dimensions, les bacs sur charpente 
evaporent beaucoup plus que les autres types de bacs ; les bacs flottants et enterres donnent a peu 
pres les memes resultats (Parcevaux et al, 1990). La plus grande variability a ete observee pour les 
bacs sur charpente, tandis que les bacs flottants et enterres ont des coefficients qui varient dans de 
bien moins larges limites et sensiblement de la meme facon. 

D'autres erreurs moins importantes peuvent apparaitre et sont dues a une couche de poussiere sur 
la surface de l’eau dans le bac, des secretions huileuses d’insectes qui debarquent sur le bac, des 
oiseaux qui se baignent dans le bac, des animaux qui boivent dans le bac et des grillages de 
protection qui perturbent fortement la circulation de fair a la surface du bac de mesures. (Meyer, 
1942). 

A la suite d’experiences faites a Denver (Colorado) sur des bacs enterres, il est apparu que 
l’evaporation diminuait quand le diametre du bac augmentait (ce qui est reflete par le coefficient de 
reduction a appliquer pour passer de l’evaporation mesuree sur bac a l'evaporation d'une nappe 
d'eau) ; cette diminution etant faible pour les bacs de 2,7 a 3,7 metres qui paraissent avoir une 
evaporation tres voisine de celle d’une grande surface d’eau. La profondeur du bac semble n’avoir 
que peu d’importance a condition d’etre superieure a 60 cm ; il est evident que les bacs peu profonds 
sont tres sensibles aux conditions ambiantes : l’evaporation est relativement plus elevee pendant la 
periode chaude ou tres ventee et plus faible pendant la periode firoide et les periodes calrnes 
(Parcevaux et al, 1990). 

1.2.2.1.2 - Les dispositifs de mesure de l'eau evaporee de bacs. 

L'evaporation se traduit par la perte d’un certain volume d’eau. La mesure de l’evaporation se fait 
alors en ajoutant un volume d’eau identique, de maniere a retablir le niveau dans le bac a sa valeur 
initiale, cette cote de reference etant le plus souvent materialisee par l’extremite d’une pointe de 

(1) K b = E r / E m ou : E R est l'evaporation reelle du plan d'eau ; E M est l'evaporation mesuree par un bac d'evaporation. 
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mesure. Elle peut egalement etre remplacee par un dispositif de niveau constant : electrovanne, 
flotteur a densite variable... Cette disparition d’un certain volume d’eau du fait du phenomene 
evaporatoire se traduit par une baisse du plan d’eau theoriquement egale a la hauteur d’eau 
evaporee; c'est le plus souvent cette variation de niveau qui sera prise comme valeur de 
l’evaporation. Nous la mesurons a l’aide d’une pointe limnimetrique, ou nous l’enregistrerons par 
l’intermediaire d’un limnigraphe. Dans les deux cas, il est essentiel que le dispositif de mesure soit 
dans un puits ne communiquant avec la partie principale du bac que par un petit orifice situe dans le 
fond alin d’eviter l'influence du vent. 

Cette substitution d’une mesure de longueur a la mesure d’un volume fait evidemment perdre 
beaucoup de precision a l’appreciation du phenomene ; elle introduit de nouvelle causes d’erreur : 
dilatation du recipient, variation de la densite de l'eau. Cette derniere cause d’erreur peut etre 
eliminee en rapportant la diminution de niveau a une pression differentielle entre deux niveaux 
d'eau; l’une des deux surfaces est soumise au phenomene evaporatoire tandis que la seconde, 
protegee, sert de niveau de reference. Mais ces causes d’erreur sont negligeables vis-a-vis de celles 
introduites par les chutes de pluie. II y a d’abord, lorsque ces dernieres sont importantes, les risques 
de debordement, puis les difficultes d’introduire une rectification egale a la hauteur de ces 
precipitations comprenant la perte anterieure par evaporation. En effet, la hauteur appreciee par un 
pluviometre, meme s'il est place dans les meme conditions de hauteur que le bac, differe 
notablement du fait de la difference des surfaces receptrices d'une part, et d’autre part a cause des 
rejaillissements tant dans le bac que sur le sol environnant. 

La seule methode qui puisse donner une idee de fimportance du phenomene evaporatoire est 
celle par pesee. Cette methode est utilisee principalement dans le domaine de l’evapotranspiration. 

1.2.2.2 - Les lysimetres 

Le lysimetre se compose d’une cuve, ou meme d’un cadre, d’un volume qui varie selon l'utilisation 
du lysimetre. La cuve du lysimetre est emplie du meme type de sol que celui du terrain avoisinant, 
ou mieux elle est remplie d’une carotte prise dans le sol « le moins perturbe possible » a proximite. 
La quantite de sol placee dans un lysimetre varie de quelques kilogrammes a plusieurs dizaines de 
tonnes. Ce sol est mis a 1’etude en vue de la mesure de la production, du drainage, de l’evaporation 
et de revolution des sels mineraux (en particulier des elements nutritifs) (Fuhr et al., 1998 ; 
Meissner et al., 2000 ; Meissner et al., 2002 ; Bethge-Steffens et al., 2004 ; Meissner et Seyfarth, 
2004). Dans la plupart des cas, le lysimetre porte une vegetation semblable a celle de 
l’environnement naturel et, que nous pesons regulierement. Le premier lysimetre a ete construit en 
1875 par le botaniste E. Sturtevant aux Etats-Unis (Sturtevant, 2009, p. 4 (1) ). 

Un lysimetre comporte en partie basse une ouverture assurant l’ecoulement naturel en vue de la 
mesure des hauteurs d’eau drainees (voir la Figure. 3). La profondeur d’un lysimetre est 
generalement de 0,5 a 2 metres, sa surface de 0,3 a 4 metres carres. Lorsqu'il est utilise pour 
mesurer l’evaporation de l’eau que peut contenir un sol et la vegetation qui lui est associee, c'est un 
evapotranspirometre. La mesure de l'evapotranspiration se deduit alors de l’equation du bilan 
hydrique : 


P + I±R-E-D± S = 0 .(1) (Parcevaux et al., 1990, p. 154) 


(1) Ce livre a ete publie avant 1923 mais il est reimprime en 2009 par BiblioBazaar. 
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oil : P = precipitations, I = irrigation, R= apports ou pertes par ruissellement, D= drainage, 
E= evapotranspiration ou evaporation s'il n'y a pas de vegetation, S= variation des reserves 
hydriques. 
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Figure. 3 : Lysimetre, schema deparincipe (D'apres Meissner et Seyfarth, 2004, p. 3) 

A de rares exceptions pres, nous nous arrangeons pour eliminer le terme de ruissellement en 
operant sur un systeme horizontal limite par un rebord interdisant les ecoulements superficiels. 
L’estimation de l’evapotranspiration (ET) suppose alors la connaissance des autres termes : P, I, D, 
et S. lors de chaque drainage, le stock d’eau se retrouve a peu pres le meme ; ainsi la variation de 
stock est nulle d’un drainage au suivant et on deduit l’evapotranspiration relle (ET) pour cette 
periode intermediate par: 

ET = P+ I - D .(2) (Parcevaux et al. , 1990, p. 154) 

Dans la conduite normale d’un lysimetre il n’y a pas d’apports d’eau (irrigation) ; la periode 
comprise entre deux drainages consecutifs peut alors atteindre plusieurs mois et le lysimetre ne 
donne qu’une estimation globale de l’evapotranspiration durant cette longue periode. Cette 
estimation est par ailleurs entachee d’une erreur : la profondeur de sol est limitee a celle du 
lysimetre. 

L’evapotranspirometre n’est autre qu’un lysimetre de faible profondeur conduit avec des irrigations 
frequentes visant a raccourir la periode entre deux drainages et a donner ainsi la valeur de 
l’evapotranspiration sur de courts laps de temps. L’evapotranspiration mesuree correspond dans ces 
conditions a l’evapotranspiration maximale (ETm). 

Le lysimetre pesable donne, par difference de poids entre deux mesures consecutives, la variation 
de stock d’eau du systeme (S) ; si la cuve est fermee a sa partie inferieure, le drainage est nul et on 
peut en deduire, en l’absence d’irrigation : 
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ET = P ±S. 


(3) (Parcevaux et al., 1990, p. 154) 


Un tel lysimetre permet de suivre, sur des laps de temps de un a quelques jours 
l’evapotranspiration reelle (ET). Pour que la mesure de l'evapotranspiration reste representative des 
conditions naturelles, par forts deficits en eau du sol, la cuve doit etre aussi profonde que possible ; 
a cet egard, meme une profondeur de deux metres, sous culture herbacee, peut s'averer insuffisante 
par forte secheresse. Dans le cas de ces deux dispositifs la representativite des mesures exige de 
limiter, autant que faire se peut, les echanges advectifs entre le lysimetre (ou l'evapotranspirometre) 
et son environnement immediat (anneau de garde). 

Tous ces dispositifs experimentaux sont ponctuels et foumissent l'evaporation ou 
l'evapotranspiration horaire ou journaliere d'une petite parcelle de terrain (Rana et Katerji, 2000). 
M. Muller (1982) dit que les resultats obtenus en utilisant le lysimetre sont assez fiables, mais il est 
problematique de les generaliser et de les relier a de vastes zones « The results obtained in this way 
are fairly dependable but it is problematic to generalize them and to relate them to large areas. » 
(Muller, 1982, p. XII). 

II convient de mentionner aussi que l'isolation entre le sol existant dans le lysimetre et le sol 
entourant peut generer une erreur de la determination de l’evaporation ou l’evapotranspiration reelle. 
(Budyko and Timofeev, 1952). Lorsque le lysimetre est utilise pour mesurer l'evaporation ou 
l'evapotranspiration une fois en plusieurs jours, il est tres necessaire d'avoir des donnees sur les 
precipitations et le drainage (Budyko, 1974) 

1.2.2.3 - Les evaporometres 

L'evaporometre est un appareil de mesure de l'eau evaporee, dont le capteur est une surface 
standardisee (porcelaine ou papier buvard) maintenue humide, dont 
la perte en eau est mesuree. 

Ces instruments ne mesurent done pas directement l'evaporation 
d'un plan d’eau, ni l'evapotranspiration d'un sol enherbe ; ils ne 
fournissent qu'une indication du pouvoir evaporant de l'atmosphere. 

Parmi les differents types d’evaporometres nous pouvons citer : 

L’atmometre de Livingstone dont le capteur est une sphere creuse, 
de porcelaine poreuse, d’environ cinq centimetres de diametre et 
d'un centimetre d’epaisseur; elle est remplie d’eau distillee 
provenant d'un reservoir gradue qui permet son alimentation 
permanente ; la perte d’eau constitue la mesure de l'evaporation. Figure. 4 .- L'atmometre de Bellain, 

Source : Wikipedia 

L’atmometre de Bellain dont le capteur est un disque de porcelaine noircie, d’environ 7,5 cm de 
diametre et quelque millimetres d’epaisseur, place horizontalement au sommet d’une cheminee en 
verre alimentee en eau par un reservoir gradue qui permet, comme precedemment, la mesure de 
l'evaporation (voir la Figure. 4). 

L'evaporometre de Piche : nous allons presenter l’evaporometre de Piche en detail plus loin dans 
cette these. Mais nous donnons ici une petite presentation historique de cet instrument. Cet 
evaporometre a ete fabrique par M. Piche en 1872 (Piche, 1872 cite par De Vries et Venema, 1954). 
Le principe de l'evaporometre de Piche s’appuie sur la mesure de la vitesse a laquelle un film d’eau 
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disparait de la surface du sol (Hufty, 2001, p. 359). L'evaporometre de Piche est utilise sous abri 
depuis le debut de 20 eme siecle ; ses indications sont bien reliees au terme aerodynamique de la 
formule de Penman (Papaioannou et al., 1998) de telle sorte qu'un reseau d'evaporomeres de Piche 
complete utilement les rares stations ou l'ETP Penman peut etre calculable, a condition d'avoir les 
coefficients necessaires (Brochet et Gerbier, 1977). 

Pour conclure cette partie de la these, il est tres important de noter que les mesures directes 
d'evaporation prises par des instruments deja presentes (Bacs d’evaporation, lysimetres et 
evaporometres) ne sont representatives que d’une petite surface ou les conditions meteorologiques, 
topographiques, vegetatives...etc sont semblables a celles de site de mesure. 

1.3 - Le calcul de l'evaporation et de l'evapotranspiration (depuis Dalton 1802 a 
nos jours) 

Le calcul d’evaporation a partir des surfaces d’eau libres en utilisant des formules et des 
equations mathematiques a commence depuis longtemps. A savoir, depuis la deuxieme moitie du 
XVII eme siecle avec la methode du bilan hydrologique (Halley, 1687). Plus tard, plus precisement, au 
debut de XIX eme siecle une nouvelle categorie de formules mathematiques utilisees pour estimer le 
taux d’evaporation a partir des donnees meteorologiques est apparue. Cette categorie basee sur la loi 
de Dalton (Dalton, 1802b). Durant le XIX eme siecle aussi, les fonnules empiriques commencent a 
apparaitre (Stefan, 1879 ; Dieulafait, 1883). Le developpement des methodes mathematiques 
continue au XX cmc siecle avec l’apparition des methodes de diffusion turbulente de la vapeur d’eau 
(Reynolds, 1874 ; Taylor, 1915 ; Jeffreys, 1918) et les methodes du bilan energetique (Schmidt, 
1915). Vers le milieu du XX eme siecle, Penman a elabore la premiere equation qui a combine la 
methode de transfert de masse et la methode de bilan energetique (Penman, 1948). 

Dans cette partie nous essayons de donner des idees generates sur chaque categorie de methodes 
mathematiques, montrer les chercheurs qui ont cree, developpe et utilise ces methodes. Nous allons 
aussi, a la lumiere des etudes precedentes, montrer quelques points forts et quelques points faibles 
de ces methodes. Nous allons eviter l'explication des equations mathematiques car nous allons, plus 
loin dans cette these, consacrer une partie complete a expliquer en details toutes les methodes et les 
formules mathematiques que nous avons utilisees pour calculer l’evaporation de nos etangs d’etude. 

1 . 3.1 - Les methodes du bilan hydrologique 

La methode du bilan hydrologique pour la determination de l’evaporation des lacs, des reservoirs 
et des etangs est la methode la plus directe et la plus simple sur le papier, mais elle est difficile dans 
la pratique (Sharif, 1989 ; Darwish, 1998). Dans des conditions favorables du site, cette methode 
donne des mesures directes de l'evaporation sans necessiter de connaissance de l’essence du 
processus d’evaporation ou des donnees climatologiques. Cette methode peut etre utilisee pour 
calculer l'evaporation pour toutes periodes (joumaliere, mensuelle, saisonniere ou annuelle). 

Le principe de cette methode se base sur les concepts d’entree et de sortie. Par exemple, a 
l’echelle mondiale, les precipitations annuelles tombees sur les oceans, les lacs et les autres plans 
d'eau et les terres sont egales a l’evaporation des oceans, des lacs et des autres plans d’eau et des 
terres. Pour calculer l’evaporation d’un etang (ou n’importe quel plan d’eau), il faut connaitre le debit 
entrant et sortant de l’etang, l'infiltration vers les nappes ou l'alimentation de l'etang par les nappes 
phreatiques et les precipitations tombees sur la surface de l’etang. Pendant la periode ou il n'y a pas 
de debit entrant ni sortant et surtout pendant la saison de secheresse ou les precipitations sont egales 
a zero, l’evaporation (E) des plans d’eau peut etre calculee en connaissant le changement de niveau 


29 



de l'eau (AD) et l’infiltration (± I). Une erreur considerable peut apparaitre dans les cas ou 
l'infiltration est consideree comine nulle. 

E = AD±I. .(4) 

J. Turner (1966) a mesure avec succes l’evaporation et l'infiltration du lac Michie en Caroline du 
Nord. II a constate que les estimations annuelles moyennes d’infiltration et d’evaporation etaient 
respectivement de 28,6 et 39 pouces (726,44 et 990,6 mm). Nous pouvons done imaginer la valeur 
surestimee d’evaporation que nous allons trouver en supposant que l'infiltration dans l’equation (4) 
est egale a zero. 

Pour determiner 1’evaporation (E) (plus precisement l’evapotranspiration) d’une vaste region ou 
d'un bassin versant, il suffit de savoir la difference entre les precipitations (P) rcgucs par cette 
region et la quantite d’eau qui en sort par le ruissellement (R). 

E = P-R .(5) 

Cette simple equation a ete largement utilisee pour determiner l’evaporation annuelle moyenne dans 
de nombreuses enquetes et elle a permis la construction d’un certain nombre de cartes d’evaporation 
(Budyko et al., 1963). En effet, M. Budyko, qui avait effectue beaucoup de travaux fondes sur les 
liens entre le bilan hydro logique et le bilan thermique, rapporte dans son ouvrage pub lie en (1974) 
que le calcul d’evaporation en utilisant l’equation (5) donne des resultats plus fiables pour des 
surfaces relativement grandes, de l'ordre de milliers de kilometres carres. 

En general, la precision des differentes formules du bilan de l’eau depend de la precision des 
mesures de leurs variables. Par exemple, des erreurs de mesure des precipitations moyennes sur la 
zone d’etude ou les erreurs de mesure des debits entrants et sortant d’un plan d’eau peuvent conduire 
a une erreur considerable dans l'estimation de 1’evaporation. 

Bien que cette methode existe depuis le XVIP me siecle, il nous faut attendre jusqu'au milieu des 
annees 1880 pour trouver le premier chercheur qui fait utilise pour etablir un bilan hydro logique de 
l'ensemble des continents de la planete. Ce chercheur est le climatologue russe Alexandre Voerkov 
(Touchart, 2014). Parmi les tres nombreuses recherches qui sont basees sur cette methode grace a sa 
simplicity, nous pouvons citer : (Rohwer, 1931 ; Lowry et Johnson, 1942 ; Kohler et al., 1955 ; 
Hogstrom et Larsson, 1968 ; Boyer, 1971 ; Budyko, 1974 ; Dolan et al., 1984 ; Holmes, 1984 ; 
Farrington et al, 1990 ; Gilman, 1994). 

1.3.2 - Les methodes de transfert de masse 

Bien que la methode du bilan hydrologique soit capable de calculer l'evaporation d’une maniere 
indirecte, la methode de transfert de masse est, veritablement, la premiere methode qui calcule 
l’evaporation en utilisant des donnees meteorologiques. 

Au debut du XIX cnlc siecle, John Dalton avait propose une equation pour calculer l’evaporation en 
s'appuyant sur la difference entre la pression de vapeur d’eau de la surface de l’eau et la couche d'air 
sus-jacente et en prenant en compte 1’influence de la vitesse du vent sur le processus. Cette equation 
peut s’ecrire comine indique ci-dessous : 

E — C{eo—ea) .(6) (Dalton, 1802b) 
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ou : E est la quantite d’evaporation ; le facteur C depend de la vitesse du vent (1) ; eo est la pression de 
vapeur saturante correspondant a la temperature de l’eau et ea est la pression de vapeur reelle de 
l'atmosphere (2) . 

En fait, l'equation aerodynamique de Dalton (ou la loi de Dalton) a ouvert une nouvelle ere dans 
le developpement de la theorie de l’evaporation. Dalton dans son article publie en (1802b) a 
explique sa theorie comrne suit: La quantite d’evaporation de tout liquide en plein air depend de la 
pression de vapeur des liquides et de leur temperature, bien sur, si les autres conditions sont 
similaires. 

II n’est pas necessaire de rappeler aux hydroclimatologues que la formule d’evaporation de 
Dalton est toujours utilisee apres un laps de temps de plus de deux cents ans avec quelques 
changements introduits sans alterer son essence. La seule amelioration etant l’expression du facteur 
C dans l’equation (6) cornme une fonction empirique de la vitesse du vent sur la base d’observations 
sur le terrain. Helfrich et al (1982) ont rapporte que plus de 100 equations d’evaporation de la forme 
Daltonienne ont ete identifiees. L'utilisation de ces formules simples, basees sur des constantes 
derivees localement, est ouverte a une critique severe, a moins que leurs limites ne soient 
pleinement realisees et que leurs predictions soient adoptees avec prudence (Sharif, 1989). 

Panni les nombreux chercheurs qui ont suivi Dalton dans le developpement de la methode du 
transfert de masse, nous pouvons citer : (Jeffreys, 1918 ; Giblet, 1921 ; Alty, 1933 ; Sutton, 1934 ; 
Sutton, 1953 ; Brutsaert, 1965 ; Goddard et Pruitt, 1966 ; Sheerwood et al, 1975). 

1 . 3.3 - Les methodes empiriques 

A la fin du XIX eme siecle et apres avoir commence a utiliser les bacs d’evaporation dans de 
nombreux pays du monde, une nouvelle methode a prevalu dans l’etude de l'evaporation des plans 
d’eau, c'est-a-dire l’application de fonnules empiriques pour l'estimation du taux d’evaporation sur la 
base des donnees d’observation. 

Dans les methodes empiriques, l’influence des variables independantes est liee a la variable 
dependante basee sur des coefficients empiriques simples derives des observations. L'etendue et 
l’application d’une methode empirique dependent du nombre de variables independantes influencant 
le processus. S’il y a peu de variables independantes, la relation empirique peut etre appliquee 
partout et, par consequent, la methode peut etre consideree comrne universelle (Sharif, 1989). 

G. Murphy (1950) rapporte que la precision d’une formule empirique depend du nombre de 
variables independantes dans la formule. Plus les variables sont nombreuses, moins la formule est 
precise et moins adaptee a etre appliquee dans un autre endroit ou les conditions climatiques et 
morphologiques sont differentes de celles sous lesquelles la formule originale a ete etablie. 

Puisque le tres grand nombre de variables influencant le processus d'evaporation dans des 
conditions naturelles implique qu'une experience dans la nature ne peut pas etre repetee sous 
exactement les memes conditions atmospheriques, il y a peu d’espoir d’obtenir une solution generale 
au probleme d’evaporation applicable dans toutes les conditions atmospheriques a travers le 
deployment d’une approche purement empirique. 


(1) Harbeck (1962) a note que ce facteur peut dependre de plusieurs variables, y compris la taille du plan d'eau, la 
stability thermique, la pression atmospherique et les variations du vent a la hauteur, etc. 

(2) Nous allons expliquer cette formule avec plus de details dans la partie consacree aux methodes mathematiques 
utilisees dans cette etude. 
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La methode empirique la plus simple et la plus courante, telle qu'elle est actuellement utilisee, 
est le coefficient du bac d’evaporation (K B ). Nous pouvons calculer ce coefficient en comparant 
l’evaporation reelle d’un plan d'eau donne (E R ) et l’evaporation mesuree (E M ) par un bac 
d’evaporation installe au bord de ce plan d’eau selon l’equation : 

K b = E r /E m .(7) 

Une fois le coefficient du bac d’evaporation obtenu, nous pouvons, a partir des mesures du bac 
d’evaporation (Em) prises au bord d’un autre plan d’eau, estimer l’evaporation reelle de ce nouveau 
plan d’eau ( E R1 ), qui est de meme type que le precedent (1) , en appliquant l’equation suivante : 

Eri = Kg * Em i .( 8 ) 

II convient de noter que le coefficient du bac varie selon le type de bac d’evaporation utilise et 
selon les conditions climatiques et morphologiques dominantes. Pour cette raison, l’utilisation d’un 
coefficient du bac de classe A obtenu dans une region aride aux Etats Unis pour une region humide 
dans l’Europe de l’ouest peut conduire a des resultats tres differents de la valeur reelle. Hoy et 
Stephens (1979) ont note que les coefficients de bacs etaient differents y compris dans le meme lac 
et en meme temps lorsque ces bacs etaient situes sur differents cotes du lac. 

Malgre les limites de cette methode, cornme les ont souligne l’OMM (1985) et la critique de L. 
Wartena (1974) et d’autres, (Sharif, 1989), on voit que cette methode peut etre utilisee avec 
quelques reserves pour estimer l’evaporation pour les reservoirs prevus pour l’avenir. 

1 . 3.4 - Les methodes du bilan energetique 

Le debut du vingtieme siecle a ete marque par des progres dans le domaine de l’etude des 
principes physiques de l’echange d’energie. Ceci a contribue au developpement d’une nouvelle 
tendance de recherche dans l’evaporation de la surface de l’eau, basee sur l’analyse du bilan 
energetique. 

Lors du calcul de l’evaporation a partir de la surface de l’ocean, les scientifiques ont utilise 
l’equation de Dalton. La methode du bilan energetique pour le calcul de l’evaporation a partir de la 
surface de l’eau des oceans a ete proposee pour la premiere fois par Schmidt (1915). II a 
approximativement estime les rapports moyens entre l’energie totale perdue pour l’evaporation et 
l’echange energetique total entre la surface de l’ocean et l’atmosphere. 

Cinq ans plus tard, Angstrom (1920) a propose une fonnule basee sur le bilan energetique pour 
calculer l’evaporation des lacs. II a propose qu’il y ait un equilibre entre l’energie incidente sur un 
plan d’eau et les echanges d’energie dus au rayonnement reflechi (ou l’albedo), a la convection, a la 
conduction et a la chaleur latente d’evaporation. La premiere equation du bilan energetique proposee 
par Angstrom a plusieurs fois ete modi (ice par lui meme car il a neglige plusieurs de ses 
composantes (2) . Angstrom (1920) a tente de calculer le flux de chaleur sensible en employant des 
techniques standards utilisees pour determiner le transfert de chaleur. Par des analyses rigoureuses. 
Angstrom (1920) a reussi a calculer le flux de chaleur sensible, done il est devenu capable de 
calculer le tenne d’evaporation inconnu restant. 


(1) Si le (Kb) a ete obtenu pour un lac, le Coefficient doit etre applique aux lacs. Pour, pare exemple, les etangs 
pelliculaires nous devons utiliser un autre coefficient. 

(2) Nous allons expliquer l'equation du bilan energetique en detail dans la partie consacree aux methodes 
mathematiques utilisees dans cette these. 
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Quelques annees plus tard, de nouveaux progres dans l'utilisation de la methode du bilan 
energetique sont associes aux travaux de Bowen (1926) ; II a valide le rapport de la quantite 
d’energie recue par une surface de l’eau aux pertes d’energie par le processus d'evaporation de cette 
surface. 

Generalement, la methode du bilan energetique est consideree comine l'une des methodes les 
plus robustes et les plus precises pour determiner l'evaporation (Harbeck et al., 1958 ; Lenters et al, 
2005). Elle est aussi plus facile a utiliser sur l’eau que sur la vegetation en raison des difficultes a 
obtenir des estimations precises de la temperature de surface dans cette derniere (Sharif, 1989). 
L'avantage de cette methode est qu'elle est une methode a base physique et ne necessite pas de 
mesure de la vitesse du vent ni des informations sur les caracteristiques de rugosite de la surface 
d'evaporation. Mais, elle requiert des donnees sur les variations du stockage de la chaleur qui ne 
sont pas toujours disponibles, en particulier pour les grands lacs (Bolsenga, 1975). Les variations du 
stockage de la chaleur peuvent etre obtenues ou completees a l'aide de la modelisation de la 
temperature de l’eau ou de l’accumulation de chaleur (Henderson-Sellers et Davies, 1989 ; Hostetler 
et Bartlein, 1990). 

Si la temperature de surface et le stockage d’energie peuvent etre predits avec precision par des 
mesures reelles ou par des moyens altematifs, l'evaporation a partir de plans d’eau peut etre calculee 
avec precision par la methode de Bowen utilisant uniquement des temperatures de fair (Sharif, 
1989). 

En utilisant le rapport de Bowen, Cummings et Richardson (1927) ; Richardson (1926); 
Cummings (1950) et beaucoup d’autres scientifiques ont applique avec succes la methode du bilan 
energetique dans la premiere moitie du vingtieme siecle pour estimer l’evaporation des oceans , des 
mers et des grands lacs. Par contre, Sverdrup et Munk (1947) ont examine la validite generale du 
rapport de Bowen et ils ont conclu que l’equation de Bowen n’est qu'une valeur approximative et 
que la precision de l'approximation depend de la diffusion du rayonnement et de la turbulence de 
fair pres de la surface. Anderson (1954) a aussi estime l’evaporation du lac Hefner en utilisant la 
methode du bilan energetique et a indique une precision de 5% pour ses estimations pour des 
periodes d’une semaine ou plus. Toutefois, dans les estimations pour des periodes de temps 
inferieures a une semaine, les valeurs estimees etaient beaucoup moins precises. 

Dans la litterature scientifique nous trouvons plusieurs chercheurs qui ont presque la meme 
conclusion qu’ Anderson. Par exemple, (Assouline et Mahrer, 1993 ; Sacks et ah, 1994 ; Stauffer, 
1991 ; Sturrock et al, 1992) considered que lorsque les composantes de l’energie sont mesurees 
avec precision, la methode du bilan energetique constitue une methode precise pour determiner 
l’evaporation des lacs pendant des periodes d’une semaine ou plus. 

Selon notre recherche scientifique, nous pouvons dire que la methode du bilan energetique est 
une des methodes les plus utilisees par les specialistes pour determiner l’evaporation des plans d’eau 
et ses resultats sont souvent utilises cornme des references pour evaluer les autres methodes 

(Harbeck et al, 1958 ; Gunaji, 1968 ; Sturrock et al, 1992 ; Winter et al 1995 ; Winter et al, 
2003 ; Mosner et Aulenbach, 2003 ; Rosenberry et al. 2004 ; Lenters et al, 2005 ; Rosenberry et al. 
2007 ; Yao, 2009). 

1 . 3.5 - Les methodes de combinaison 

Dans la determination du rapport de Bowen, il est necessaire de mesurer la temperature a la 
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surface d’evaporation. Ce parametre est le plus difficile a mesurer sur les surfaces terrestres et 
vegetales. Dans une tentative pour surmonter cette difficulty Penman (1948) a propose une 
technique qui «supposait» eliminer l’exigence de la necessity de mesurer la temperature de surface 
(Sharif, 1989). 

Penman (1948) a utilise les equations du transport aerodynamique en combinaison avec 
l’equation du bilan energetique pour developper une methode d’estimation de l’evaporation a partir 
de la surface d’eau libre en fonction de quatre variables meteorologiques: rayonnement net, 
temperature de fair, humidite relative et vitesse du vent (Darwish, 1998). Cette formule proposee 
par Penman (1948) est consideree coimne la premiere formule de combinaison. 

Pour realiser sa methode, Penman s'est base sur les resultats des travaux de Cummings et 
Richardson (1927); Rohwer (1931); de Brunt (1932); de O. G. Sutton (1934 et 1943) et de 
Pasquill (1949). 

Dans la litterature scientifique l’equation de Penman differe d’un chercheur a l’autre et cette 
difference est liee aux unites utilisees. 

II est vrai que l’equation de Penman est l’equation la plus ancienne dans les methodes de 
combinaison, mais plusieurs chercheurs ont fait des travaux experimentaux et theoriques sur le 
developpement des equations de combinaison. Nous pouvons citer par exemple : (Ferguson, 1952 ; 
Bussinger, 1966 ; Lamoreux, 1962 ; Penman et Long, 1960 ; Van Bavel, 1966) et beaucoup d’autres. 

L'equation de Penman (1948) a ete beaucoup modi (ice par Penman lui-meme et par d'autres 
chercheurs. Parmi ces formules modffiees nous pouvons citer : (Monteith,1965 ; Wright et Jensen, 
1972 ; Doorenbos et Pruitt, 1977 ; Penman-Monteith in Jensen et ah, 1990). Parmi toutes ces 
formules modffiees, la formule de Penman-Monteith est la plus repandue dans la litterature 
scientifique. Dans cette formule Monteith a fait deux ameliorations majeures sur l’equation de 
Penman : l'inclusion du terme de resistance du couvert et d’un terme aerodynamique indiquant la 
resistance a la vapeur d’eau. Pour cela, l’equation de Penman-Monteith est normalement utilisee 
pour calculer l’evapotranspiration. 

Plus tard, Priestley et Taylor (1972) ont propose une version simplifiee de l’equation de 
combinaison de Penman (1948) pour une utilisation lorsque les zones de surface sont totalement 
humides (Xu et Chen, 2005). Ils ont supprime la composante aerodynamique et multiplie la 
composante d’energie par un coefficient (a), a est la constante de Priestley-Taylor dont la valeur est 
generalement fixee a 1,26 (Rosenberry et al., 2007) (1) . 

En comparant avec les autres types de methodes mathematiques, la methode de combinaison 
donne des resultats generalement acceptables parce qu'elle prend en compte la plupart des facteurs 
influcncant le processus d’evaporation. Mais cette methode est vraiment une des methodes les plus 
complexes et les plus difficiles a utiliser. L'utilisation de cette methode exige une bonne 
connaissance en mathematiques et beaucoup d’attention aux unites utilisees dans chaque equation. 

Pour conclure la presentation des differents types de methodes mathematiques utilisees pour 
calculer l’evaporation et l’evapotranspiration, il convient de dire qu'a partir du milieu du vingtieme 
siecle plus d’une centaine de publications sur le probleme de l’evaporation de la surface de l'eau ont 
ete publiees chaque annee dans le monde entier (Vuglinsky, 2009). Pour cette raison, il est tres 
difficile de citer tous les travaux precedents concernant l'evaporation. 


(1) La formule est expliquee en detail dans la partie consacree aux methodes mathematiques utilisees dans cette these. 
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Nous avons essaye dans cette partie de donner un ordre chronologique des principales methodes 
mathematiques existant dans la litterature scientifique (1) . Mais, cela ne veut pas-dire que nous avons 
recouvert tous les types de methodes. Par exemple, beaucoup de methodes calculent l'evaporation 
en utilisant une ou deux variables meteorologiques coniine la temperature de l'air et/ou le 
rayonnement solaire. Nous n’avons presente aucune de ces methodes. Mais, la grande contribution 
de Thornthwaite et Holzman (1939 et 1942), Turc (1953), et de nombreuses autres etudes de 
l'evaporation devrait egalement etre citee. 

1.4 - Des methodes moins repandues et moins adaptees pour estimer et mesurer 
l'evaporation des petits plans d'eau 

D'apres une recherche rapide dans la litterature scicntilique nous estimons que la mesure directe 
par les instruments contemporains et le calcul de l’evaporation par les formules mathematiques sont 
les methodes dominantes dans le domaine d’etude de l'evaporation. Mais, a cote de ces deux 
methodes, nous trouvons d’autres methodes beaucoup moins repandues pour estimer et mesurer 
l’evaporation des plans d’eau ou meme pour mesurer l’evapotranspiration des terrains cultives. Pour 
cela, nous allons, dans cette partie, presenter ces methodes en donnant des idees generates sur la 
date d’apparition de chaque methode, quelques etudes effectuees en utilisant ces methodes et les 
points forts et les points faibles de ces methodes selon les chercheurs qui ont deja les utilisees. 

1 . 4.1 - La methode des isotopes stables de I'Oxygene dix huit ( u O) et du Deuterium ( 2 H) 

Cette methode a ete creee par Craig et Gordon (1965) pour estimer le bilan hydrologique, en 
general, et l'evaporation, en particulier, des plans d'eau. Elle a ensuite ete modifiee et appliquee a 
divers systemes lacustres par des auteurs ulterieurs (Dinner, 1968 ; Zuber, 1983 ; Gonfiantini, 1986 ; 
Krabbenhoft et al., 1990 ; Gat et Bowser, 1991; Gibson et al., 1993 ; Gat, 1995). 

Les equations d’equilibre des traceurs isotopiques 18 0 et 2 H fournissent des informations 
hydrologiques independantes qui peuvent etre utiles pour estimer l’evaporation et d'autres 
parametres du bilan hydrique, cornme cela a ete demontre dans des etudes anterieures sur les plans 
d'eau (Dinner, 1968 ; Gat, 1970 et 1981 ; Zuber, 1983 ; Gibson et al., 1993 ; Krabbenhoft et al., 
1990 ; Mayr et al. 2007 ; Mugler et al. 2008). 

Depuis l’apparition de cette methode, plusieurs etudes font comparee avec les methodes 
precedentes alin d’en connaitre son efficacite. Parmi ces etudes nous pouvons citer (Krabbenhoft et 
al., 1990) qui ont utilise la methode des isotopes stables de I’Oxygene dix huit ( 18 0) pour estimer 
l’evaporation et l'echange d’eau souterraine avec les lacs au Canada ; (Gibson et al., 1993) qui ont 
estime l’evaporation et le bilan hydrique d’un lac a l’aide de l’oxygene-18 et du deuterium ; (Saxena, 
1996) qui a estime l'evaporation d’un lac peu profond en Suede par cette methode et (Saxena et al. 
1999) qui ont fait une etude en utilisant la methode des isotopes stables durant trois mois seulement 
(juillet, aout et septembre). 

En un mot, la theorie de la methode isotopique est basee sur le fait qu'une masse d’eau evaporee 
s’enrichit dans sa composition en isotopes stables, et l’eau restante devient relativement plus riche en 


(1) II est tres important a noter que notre recherche bibliographique a base principalement sur les references 
francophones et anglo-saxons. Done, en ce qui conceme des travaux des chercheurs Japonais, Chinois, 
Allemands...etc, nous ne savons qu'une partie de leurs articles publies en anglais ou en franfais. 


35 



oxygene 18 et en deuterium. Cet enrichissement peut etre mesure facilement et avec precision pour 
determiner l'evaporation par la comparaison entre le pourcentage des isotopes stables pendant des 
dates differentes en utilisant une equation precise. 

C. Kendall (2004) decrit le principe de cette theorie en disant : « When water vapor condenses 
(an equilibrium fractionation), the heavier water isotopes (H2 ls O and D20) become enriched in the 
liquid phase while the lighter isotopes (H2 I6 0 and H20) tend toward the vapor phase ». 

Mayer et al. (2007) expliquent cet enrichissement d’especes isotopiques lourdes par le 
fractionnement isotopique cinetique « Surface waters are affected by evaporation leading to 
enrichment of heavy isotope species ( 2 H, ls O) due to kinetic isotope fractionation. » 

Les valeurs isotopiques stables sont habituellement exprimees en notation 5, 
ou : 


d = (R echantillon / R standard - 1) * 1000 .(9) 

Avec : R comrne le rapport de l’isotope lourd (par exemple, 18 0 et/ou 2 H) a l'isotope leger (par 
exemple, 16 0 et/ou 1 H). Toutes les valeurs des echantillons d’eau sont classiquement rapportees par 
rapport a la nonne intemationale VSMOW (Norme de Vienne) (1) 2 . 

Une analyse de sensibilite de la methode des isotopes (5) a montre qu'il fallait faire attention a 
8 18 0 de la precipitation lors d’evenements de forte precipitation 12 *, a 5 18 0 de debit sortant pendant les 
periodes d’ecoulement eleve et les periodes de changement rapide du volume du lac. Une sensibilite 
accrue pour les cas ou la difference de 8 18 0 entre l’arrivee d’eau et l’evaporation de l’eau a egalement 
ete observee. L'accord entre les methodes etait moins bon dans les situations ci-dessus (Saxena et 
al., 1999). 


(1) Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW) ou Eau oceanique moyenne normalisee de Vienne designe une 
composition isotopique normalisee de l'eau, utilisee dans la definition de l'echelle Kelvin et de l'echelle Celsius des 
temperatures. Cette composition a ete definie par l'Agence intemationale de l'energie atomique (AIEA), a Vienne 
(Autriche), en 1968. Malgre son nom trompeur, la VSMOW ne contient ni sel ni autres substances. Elle designe une eau 
distillee pure avec une composition specifique en isotopes de l'hydrogene et de l'oxygene censee representer la 
composition isotopique moyenne de l'eau terrestre. L'eau distillee tres pure selon le standard VSMOW sert de reference 
pour les analyses de precision sur les proprietes de l'eau et de norme de comparaison entre laboratoires metrologiques. 

Le standard VSMOW a ete cree en 1967 par Harmon Craig et ses collaborateurs a la Scripps Institution of 
Oceanography, University of California, San Diego, Etats-Unis, par le melange d'eaux distillees en provenance d'eaux 
oceaniques recueillies en differents points du globe. 

La composition isotopique de l'eau VSMOW est specifiee pour chaque isotope par le rapport de son abondance 
molaire a celle de l'isotope le plus abondant; elle est exprimee en ppm (parties par million). 

Les rapports isotopiques de l'eau VSMOW sont definis comme suit: 

2 H/'H = 155,76 ± 0,1 ppm ; 3 H/'H = 1,85 ± 0,36 x 10' 11 ppm ; 
ls O/ 16 0 = 2 005,20 ± 0,43 ppm ; 17 0/ 16 0 = 379,9 ± 1,6 ppm 

Ce qui signifie, par exemple, que l'abondance de l'isotope 17 0 est 379,9/1 000 000 plus faible que l'isotope 16 0, ou 
encore que ce dernier est 1 000 000/379,9 ~ 2 632 fois plus abondant que l'isotope l7 0 (fr.wikipedia.org). 

(2) Les variations isotopiques entre les differents evenements de precipitation ont nettement depasse les variations 
saisonnieres. Une explication possible est un «effet de montant» tel que defini par Dansgaard (1964). 
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Durant les periodes d’humidite relative elevee, l'evaporation obtenue par la methode isotopique 
peut etre negative, ce qui implique de la condensation. Mais les resultats des autres methodes pour 
les memes periodes montrent que l’evaporation est toujours positive mais sa valeur est faible. Cest 
le cas que nous trouvons dans 1’etude effectuee par (Saxena et al., 1999). 

L’isotope stable ne caracterise pas seulement les systemes lacustres actuels, mais peut aussi 
fournir des donnees precieuses pour reconstruire les conditions hydrologiques passees, si Ton trouve 
des composantes sedimentaires bien datees qui ont directement enregistre la composition des 
isotopes de l’eau du lac (Mayr et al., 2007). 

Bien que ce modele puisse etre efficace pour decrire le bilan hydrique annuel des lacs de grand 
volume dans les climats temperes, qui ne subissent generalement que des variations saisonnieres 
moderees du volume et de la composition isotopique, ils peuvent etre moins appropries pour decrire 
les lacs peu profonds des climats continentaux froids. Dans ce dernier cas, cela est du a des 
conditions isotopiques et hydriques transitoires qui decoulent de la saisonnalite des processus 
atmospheriques et hydrologiques (Gibson, 2002). 

Un des points faibles de cette methode est qu’elle est tres couteuse parce qu’elle necessite des 
echantillons, en continu, de l’eau du plan d’eau a plusieurs profondeurs, de l’eau des cours d’eau 
entrant et sortant du plan d’eau, des precipitations et de l’humidite de Fair. De plus, de grandes 
variations isotopiques inter-sites ainsi que inter-annuelles sont observees pour les lacs peu profonds. 
En revanche, les lacs profonds presentent des valeurs isotopiques similaires et de faibles variations 
inter-annuelles (Mayr et al., 2007). Pour cela, cette methode reste une alternative pour estimer 
l’evaporation des etangs mais elle n’est pas la methode preferee pour realiser ce genre d’etudes 
surtout pour ce type de plan d’eau. 

1 . 4.2 - La teledetection et son role dans l'etude de l'evaporation et de I'evapotranspiration 

Nous savons que la premiere application operationnelle de la teledetection spatiale apparait dans 
les annees 60 avec les satellites meteorologiques de la serie ESSA. Le lancement en 1972 du 
satellite ERTS (rebaptise ensuite Landsat 1), premier satellite de teledetection des ressources 
terrestres, ouvre l’epoque de la teledetection moderne. Le developpement constant des capteurs (en 
augmentant leurs resolutions spatiales) et des methodes de traitement des donnees numeriques (et 
surtout 1’ augmentation de la puissance des ordinateurs) ouvre de plus en plus le champ des 
applications de la teledetection qui est devenue un instrument indispensable de gestion de la 
planete, et, de plus en plus, un outil economique (1) . 

Parmi les multiples applications des donnees de la teledetection, nous avons commence a assister 
aux premieres tentatives d’utiliser la teledetection pour estimer l'evaporation et I'evapotranspiration 
aux echelles regionales et globales. Selon notre recherche bibliographique, la premiere recherche 
scientifique utilisant la teledetection pour estimer I'evapotranspiration a ete menee par Jackson et al. 
(1977). 

Pendant les annees 1980, des efforts de recherche internationaux sont faits en utilisant la 
temperature de surface et les donnees de teledetection dans plusieurs longueurs d’onde pour 
quantifier l'ET (Price, 1982 ; Seguin et Itier, 1983 ; Hope et al, 1986 ; Choudhury et al., 1986 et 
1987 ; Seguin et al., 1989). 


(1) Source : tnstitutnumerique, 2014. Historique de la teledetection. 
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Dans les annees 1990 et 2000, de nombreux modeles physiques et empiriques bases sur la 
teledetection ont ete proposes pour estimer 1'evaporation et l’ET.. Panni ces types de modele nous 
pouvons citer les trois types les plus repandus dans la litterature scientifique : 

1. le type semi-empirique/statistique "semi-empirical/statistical" (Carlson et al., 1995) ; 

2. le type physiquement / analytique "physically based /analytical" (Brutsaert et Sugita, 1991 ; 
Moran et al., 1994 et 1996 ; Anderson et al., 1997), des modeles recents de ce type ont ete 
developpes sur la base de l’equation de Penman-Monteith (Cleugh et al. , 2007 ; Mu et al., 
2007 ; Yuan et al., 2010 ; Mu et al., 2011) et celle de Priestley-Taylor (Fisher et al., 2008 ; 
Miralles et al., 2011) ; 

3. le type numerique (Diak, 1990 ; Brunet et al., 1991 ; Diak et Whipple, 1993 ; Carlson et al., 
1994) et beaucoup d'autres. 

Bien que la teledetection puisse etre un outil efficace pour capturer les variations spatiales et 
temporelles de la temperature de surface de l’eau dans les grands lacs (Ebaid and Ismail, 2010 ; 
Sima et al., 2013) et malgre tous les types de modeles bases sur les donnees satellitaires pour 
estimer l’evaporation et/ou l'ET (Boulard D., 2016), des etudes recentes ont montre de grandes 
incertitudes en ce qui concerne les resultats obtenus par ces modeles (Dirmeyer et al., 2006 ; 
Haddeland et al., 2011 ; Vinukollu et al., 2011 ; Chen et al., 2014). De plus, la difference entre les 
estimations des modeles de teledetection et les methodes basees sur des donnees meteorologiques 
collectees in situ peut arriver a 50 % des moyennes annuelles totales (Jimenez et al., 2011; Mueller 
et al., 2011). Par exemple, une etude effectuee sur le reservoir d'Elephant au New Mexico a montre 
une difference de la temperature de la surface de l'eau de 1.7 °C et une difference d’evaporation de 
1.24 mm/j entre les images Aster et les mesures directes sur le terrain (Herting et al. 2004). Selon 
cette etude, nous avons un ecart de 450 mm/an entre les mesures sur le terrain et les resultats des 
images Aster, cette difference est tres loin d'etre negligeable. 

Pour conclure la breve presentation de la teledetection et de son role dans l'etude de 
l’evaporation, il convient de citer la meme conclusion de Granger (2000) ; Cleugh et al. (2007) ; 
Allen et al. (2007 ) et celle de Hassan (2013). En fait, ils concluent leurs recherches en disant que 
les observations par teledetection peuvent generalement etre utilisees pour estimer l’evaporation et 
plutot l’ET instantanee a une faible resolution spatiale sur une region ou une echelle globale et la 
plupart des techniques actuelles d’estimation de l'ET basees sur la teledetection ne sont pas 
satisfaisantes pour soutenir une agriculture de precision ou une irrigation de precision pour chaque 
domaine agricole. 

Nous pouvons ajouter a leurs conclusions que la teledetection, au mo ins actuellement, n’est pas 
adaptee pour estimer l’evaporation des petits plans d'eau comine les etangs. Pour cela, cette 
technique ne sera pas utile pour notre recherche. 

1 . 4.3 - Le systeme d'eddy covariance (Eddy covariance system en anglais) 

Le systeme d'eddy covariance est une methode de mesure directe de l’evaporation de grandes 
surfaces d’eau libre (Stannard et Rosenberry, 1991 ; Assouline et Mahrer, 1993 ; Assouline et al., 
2008 ; Tanny et al., 2008). II permet une determination des flux de surface en mesurant les 
fluctuations avec le temps de la vitesse verticale du vent, de la temperature de fair et de l’humidite 
specifique au-dessus de la surface des plans d’eau ou des terrains cultives (Ikebuchi et al., 1988). 

Bien que la theorie de ce systeme ait ete proposee par Swinbank (1951), l'instrumentation 
commerciale n’etait disponible pour les mesures physiques reelles qu'a partir des annees 1990s. 
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Le principe de fonctionnement de ce systeme repose sur la mesure des fluctuations de la vitesse 
verticale du vent et de la concentration de la vapeur d'eau a l’aide de capteurs sophistiques a reponse 
rapide (typiquement dix fois par seconde) deployes a une hauteur precise au-dessus de la surface de 
l’eau (voir Photo. 3). La covariance entre les fluctuations de la vitesse verticale du vent et de la 
concentration de la vapeur d’eau est le flux vertical turbulent de vapeur d'eau (Sene et al., 1991 ; 
Assouline et al. 2008 ; Tanny et al. 2011). 

Tous les systemes d’Eddy covariance ont une empreinte 
associee definie comme la zone de vent contribuant a plus 
de 90% du flux mesure. L’empreinte depend d’un certain 
nombre de facteurs tels que la hauteur du capteur, la 
stratification thermique de la couche limite et la longueur 
de rugosite de la surface sous-jacente. Generalement, 
l’augmentation de la hauteur du capteur augmentera son 
empreinte. Le deployment correct du systeme permet de 
s’assurer que l’empreinte du capteur se situe dans le champ 
physique recherche de la surface etudiee, assurant ainsi des 
conditions qui donnent lieu a un flux turbulent constant a 
hauteur (assurant ainsi l’egalite entre le flux turbulent et la 
vitesse d’evaporation) (Leclerc et Thurtell, 1990 ; Horst et 
Weil, 1992 ; Finn et al., 1996 ; Hsieh et al., 2000 ; 

Kormann et Meixner, 2001). 

A cote de l’estimation de l’evaporation, le systeme d’Eddy covariance peut foumir souvent des 
estimations d’autres flux importants de la surface de l’eau comme celui de dioxyde de carbone et 
d’autres gaz (Lenters et al. 2013). 

Le systeme d’Eddy covariance est considere par l’OMM comme le plus fiable et le plus precis 
pour l’estimation directe de l’evaporation. II est le mieux adapte aux observations speciales a court 
terme (Ikebuchi et al., 1988 ; Assouline and Mahrer, 1993 ; Tanny et al., 2008) et il est utilise dans 
plusieurs etudes pour evaluer la fiabilite des autres methodes (Drexler et al., 2004 et Chen et al., 
2014). Cependant, le materiel necessaire pour ce systeme n’est pas largement disponible dans le 
commerce et peut avoir un cout prohibitif. 

Malgre sa precision, Lenters et al. (2013) ont montre que ce systeme peut soutfrir de quelques 
defauts. Par exemple, les plates-formes mobiles (telles que les bouees) sont problematiques pour le 
systeme qui doit etre installe sur des plate-formes hautes et stables. De plus, ce systeme ne supporte 
pas la grele. Tanny et al. (2008) ont montre que si le niveau d’eau du lac etudie est variable, la zone 
d’empreinte des capteurs va changer. Done, des mesures erronees vont etre enregistrees. De plus, si 
le plan d’eau est petit (comme le cas de la grande majorite des etangs francais), l’empreinte des 
capteurs du systeme peut parfois s’etendre au-dela des limites physiques du plan d’eau (en fonction 
de la direction du vent et des proprietes du flux d’air). Dans ce cas, le flux mesure serait un melange 
de celui de la surface de l’eau et de la region environnante a l’exterieur du plan d’eau. 

Pour conclure la presentation du systeme d’Eddy nous pouvons citer quelques etudes qui ont ete 
reabsees en reposant sur ce systeme (Jung et al., 2010 ; Papale et Valentini, 2003 ; Rosenberry et 
al., 2007 ; Zhou et al., 2008 ; Tanny et al., 2008 ; Mengistu et Savage, 2010 et Nordbo et al., 2011). 

A la fin de cette recherche bibliographique qui nous a permis de classer les differentes methodes 
utilisees pour etudier l’evaporation des plans d’eau en ordre chronologique, de montrer les points 
forts, les points faibles et la possibilite d’utiliser chaque methode, nous avons insiste sur les mesures 
directes quotidiennes et les formules mathematiques qui calculent l’evaporation a partir des donnees 
meteorologiques afin de mesurer et calculer l’evaporation de nos etangs d’etude. 



Photo. 3 : Le systeme d'Eddy covariance. 
Source : Internet 
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CHAPITRE II 


2 - LES ELEMENTS DE LA REFLEXION : DE LA LIMNOLOGIE A LA 
LIMNOCLIMATOLOGIE 

Apres avoir effectue une etude historique des differentes methodes utilisees pour etudier 
l'evaporation, nous pensons qu’il est tres important de consacrer un petit chapitre de cette these pour 
expliquer les differents concepts et termes concernant cette recherche. 

A l’interieur de chacun des trois champs de recherches limnologiques, hydrologiques et 
climatologiques, nous selectionnerons un certain nombre de mots-clefs, dont nous discuterons les 
definitions, leurs eventuelles evolutions dans le temps, leur caractere plus ou moins large ou plus ou 
moins strict selon les auteurs. De plus, a l’exception de l’evaporation a laquelle nous allons 
consacrer un chapitre entier pour discuter des differents facteurs qui l’affectent, nous allons 
presenter dans ce chapitre les facteurs climatologiques, topographiques et vegetaux qui ont des 
influences sur chaque composante du bilan hydrologique. 

Nous allons commencer ce chapitre avec les concepts limnologiques ou nous allons montrer la 
difference entre 1’etang d’un part et le lac et le marais d’autre part. Ensuite, nous allons presenter les 
differents types d’etangs existant dans notre region d’etude. Puis, nous allons presenter les concepts 
hydrologiques en commcncant par les differents types de bilan, les phases d’ecoulement et 
l’infiltration. Enlin, nous allons presenter les concepts climatologiques comine l’evaporation, 
l’evapotranspiration et l’interception. 

2.1 - Les concepts limnologiques 

Les etangs qui recouvrent plusieurs regions en France (la Dombes, la Sologne, le Berry, la 
Brenne, le Limousin...etc) ont ete crees par l’homme au Moyen age (Benoit, 1992 ; Benoit, 1995 ; 
Bartout, 2006 ; Derex, 2006 ; Stauner, 2006 ; Marache, 2007 ; Alet et al., 2011) et les travaux des 
geographes destines a l’amenagement des zones humides et a leur evolution ont parfois ete 
envisages depuis longtemps (Derex, 2001, p. 15). Cependant, il n’existe pas encore de consensus sur 
une definition precise de chacun de ces differents types de plans d’eau (Touchart, 2007). La 
variation de la definition des plans d’eau et des etangs en particulier est associee d’une part a la 
discipline (agronomie, biologie, geographic... etc) et d’autre part a l’objectif de l’etude (economique, 
legislatif, environnemental... etc). 

Parce que notre recherche est classee coniine une recherche de geographic physique, nous nous 
interessons plutot aux caracteristiques physiques (profondeur, superficie, salinite (1) , transparence de 
l’eau ou l’albedo, pourcentage de superficie occupee par des plantes aquatiques...etc) qui nous aident 
a distinguer entre les differents types de plans d’eau (etang, mare, lac). 

Des l’origine de la limnologie, des auteurs ont reflechi a la question des dimensions verticales 
des plans d’eau. Pour cette raison, A. Delebecque a propose en 1898 l’indice de creux. Get indice 
decrit la profondeur relative d’un plan d’eau en mettant en rapport sa profondeur et sa superficie. Get 
indice de creux (sans unite) correspond au quotient de la profondeur maximale (Zm, mesuree en 
metres) et de la racine carree de la superficie (A, mesuree en hectares). 

En general, la plupart des auteurs utilisent cet indice sur les lacs pour distinguer entre les lacs 


(1) Cette recherche est consacree a etudier l'evaporation et le bilan hydrologique des etang d'eau douce. Peut etre dans 
l'avenir nous pourrons effectuer une recherche sur l'evaporation des plans d'eau sales en France ou meme dans 
d'autre pays. 
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pelliculaires et les lacs profonds, d’ou les chapitres intitules « shallow lakes » dans les manuels de 
limnologie anglo-saxons tout au long du XX eme siecle, par exemple celui de Burgis et Morris (1987) 
ou celui de Wetzel (1983). Par contre, quelques auteurs plus rares travaillerent sur les dimensions 
verticales des mares et des etangs, coniine W. Pichler (1939) ou encore A. Wurtz (1958). 

Le lien entre les lacs et les plus petits plans d’eau n’etait en general pas etudie, bien que W.M. 
Lewis Junior (1983) abordat la question a partir du moment ou il remit en question la notion de 
polymicticite definie par Hutchinson et Loffler (1956). Encore precedemment les Polonais, 
notamment J. Wiszniewski (1953) (le createur du mot “polymictique”) avaient reflechi a cette 
transition entre les lacs profonds et les autres plans d’eau, peu profonds. 

II y a environ vingt ans L. Touchart et ses doctorants reprirent la question en mettant en valeur 
les gradients entre lacs et etangs et en essayant de detailler, typifier et mettre en avant les 
organismes intennediaires (Papon et Touchart, 2003, memo ire de DEA de Papon (2002), theses de 
Carlini (2006), Bartout (2006), Bruneau (2007). De fait, nous nous inscrivons dans une demarche 
de geographic limnologique et c'est cette approche qui sera choisie dans la suite de ce propos. 

En raison de T existence de ces etudes, il sera inutile de refaire une recherche bibliographique 
detaillee pour montrer les differences entre ces differents types de masses d’eau (etang, mare et lac). 
Mais, nous allons seulement citer les definitions de premier niveau" 1 rapportees par P. Bartout 
(2006). Dans ce niveau, P. Bartout distingue entre trois categories stagnustres (etang, mare et lac) et 
quatre sous-categories stagnustres (mare-etang ; etang-mare ; etang-lac et lac-etang) (2) . 

2.1.1 - Les trois categories des plans d'eau selon le classement de P. Bartout (2006) 

Une mare est une etendue d'eau douce, continentale, stagnante ou toutes les couches d'eau sont 
sous Vaction directe du rayonnement solaire. Il existe ainsi une possibility de saut thermique ; la 
mare se caracterise par sa polymicticite continue : les travaux de Pichler (1939) et Touchart (2001) 
ont mis en evidence une barriere thermique entre 60 et 80 cm de profondeur (la profondeur 
maximale d'une mare sera done de 0,6 a 0,8 m, permettant ainsi auxplantes de s'enraciner sur tout 
le fond). Sa taille est variable, comprise souvent entre 2 et 1000 m 2 . De formation nature!le ou 
anthropique, elle se caracterise par Tabsence d'un emissaire permanent (et non d'endoreisme 
puisqu'elle peut etre en relation avec un cours d'eau par I'intermediaire d'une nappe phreatique) et 
par une sensibilite importante aux secheresses (permanence de Veau aleatoire). D'autre part, une 
mare n'influencepas le climat de sa zoneperipherique. 

Un etang est une etendue d'eau douce, continentale, stagnante ou toutes les couches d'eau ne 
sont pas sous Taction du soleil et presentent quotidiennement une stratification thermique alternant 
avec une periode d'homothermie par suite du faible volume d'eau (Pichler). C'est un plan d'eau de 
transition pour tous les processus intervenant dans 1'etude des ecosystemes aquatiques. Un etang 
est polymictique discontinu et presente deja un "metabolisme" Tapparentant a un lac (Dussart). La 
profondeur maximale d'un etang est generalement determinee par la limite d'enracinement des 
plantes aquatiques [cette limite est susceptible de varier suivant la nature du sol et le climat 
(Dussart)], mais cette limite n'est visible que sur un tres faible nombre de plans d'eau du fait de 

(1) P. Bartout dans sa these de doctorat a utilise deux niveaux definitoires dont la base a ete expliquee par L. Touchart 
(2006). Le premier niveau s’appuie sur la morphologie verticale du plan d'eau et le deuxieme est base sur l'usage 
anthropique. Parce que notre these actuelle est une these de geographic physique, et parce que l'usage anthropique 
de l'etang n'a pas un role important dans le processus d'evaporation, nous avons cite seulement les definitions du 
premier niveau. 

(2) Dans la litterature scientifique nous pouvons, bien sur, trouver d'autres chercheurs qui ont propose une autre 
classification ou qui ne sont pas totalement d'accord avec la classification de P. Bartout. Pour cela et pour les 
personnes qui cherchent plus de details nous recommandons la lecture de Particle de (Papon et Touchart, 2003) 
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leur entretien ou du caractere recent de leur creation. De fait, il faut admettre qu'un etang puisse 
presenter a la fois une zone limnique et une zone littorale (a la difference de la mare qui ne 
presente que la seule zone littorale). Sa taille est en general superieure a celle d'line mare et 
inferieure a celle d'un lac, comprise frequemment entre 0,1 et 50 ha. Un etang modifie peu 
(quelques brouillards) le climat de son environnement immediat, excepte lorsqu'il faitpartie d'une 
chaine d'etangs oil la, I'influence peut etre flagrante sw quelques metres a partir du rivage. De 
formation semi-naturelle (il s'agit alors soit d'un plan d'eau en phase de transition du lac vers le 
marais par comblement progressif lie a la sedimentation, soit d'un plan d'eau artificiel mais ancien 
et qui par consequent presente des mecanismes hydrobiologiques ressemblant a s'y meprendre a 
ceux d'un plan d'eau naturel) ou artificielle, il se caracterise par son exoreisme et par une 
permanence de I'eau tout au long de I'annee (sauf lors de secheresses prononcees dans des plans 
d'eau peu profonds et situes en tete de bassin). 

Un lac est une etendue d'eau douce ou saumatre, continentale, stagnante oil toutes les couches 
d'eau ne sont pas sous I'action du soleil et presentent en permanence une stratification thermique. 
Un lac n'est pas polymictique et presente une geomorphologie "lacustre" (Dussart). Un lac 
presente toujours de grandes profondeurs (superieures a 5-7 m) et offre ainsi un double zonage : 
littoral et limnique d'une part, epilimnique et hypolimnique d'autre part. Sa taille est en general 
superieure a 50 ha. De formation naturelle ou artificielle, suivant le climat sous lequel il se trouve 
et la nature du relief, il peut-etre exoreique, sans emissaire de surface ou endoreique : un lac 
naturel n'est jamais vidangeable, alors qu'un lac artificiel Vest toujours. Son inertie est tres 
importante ce qui lui permet d'influencer le climat sur un vaste perimetre allant de quelques 
dizaines de metres pour les plus petits a plusieurs dizaines de kilometres pour les plus grands. 

2.1.2 - Les quatre sous-categories des plans d'eau selon le classement de P. Bartout 
(2006) 

Une mare-etang est un plan d'eau continental dont la profondeur est inferieure a 0,7 m, c'est-a- 
dire qu'elle ne comprendra que la seule partie superficielle de I'epilimnion, qu'elle sera 
polymictique continue et toute la flore littorale pourra s'enraciner jusqu'au fond, et dont la 
superficie est comprise entre 2 et 1000 m 2 occasionnant une structuration horizontale (zone 
littorale/zone limnique) plus ou moins accentuee selon la forme du plan d'eau. 

Un etang-mare est un plan d'eau continental dont la profondeur est comprise entre 0,7 et 5 m, 
c'est-a-dire qu'il presente un saut thermique, un enracinement des plantes jusqu'au fond et une 
polymicticite discontinue, et dont la superficie est comprise entre 0,1 et 50 ha ne permettant que la 
seule zone littorale. 

Un etang-lac est un plan d'eau continental dont la profondeur est comprise entre 0,7 et 5 m, 
c'est-a-dire qu'il presente un saut thermique, un enracinement des plantes jusqu'au fond et une 
polymicticite discontinue, et dont la superficie est superieure a 50 ha presentant une structuration 
horizontale composee des zones littorale et limnique. 

M. Carlini (2006) explique que le terme d'etang-lac recouvre une complexite de structure 
s'appuyant sur des dimensions horizontales et verticales suffisamment importantes pour donner lieu 
a des zonations ou des etagements au moins temporaires. Cette complexite est renforcee par 
I'anciennete de ces plans d'eau parfois d'epoque medievale. L'interet de cesplans d'eau reside dans 
la plus faible soumission a leur bassin permettant la mise en place de processus souvent attribues 
aux seals lacs (M. Carlini, p. 54-55). 

Un lac-etang est un plan d'eau continental dont la profondeur est superieure a 5 m, c'est-a-dire 
qu'il presente la totalite de la structuration verticale (epilimnique, metalimnique, hypolimnique), la 
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flare littorale est absente en son fond et propose une micticite saisonniere, et dont la superficie est 
comprise entre 0,1 et 50 ha occasionnant une structuration horizontale (zone littorale/zone 
limnique) plus ou moins accentuee selon la forme du plan d'eau. 

A l’interieur des seuls etangs, L. Touchart et P. Bartout ont, a travers de multiples publications, 
montre la pertinence a distinguer les etangs pelliculaires et les etangs profonds. Cela n’avait pas ete 
fait auparavant, car les etangs avaient toujours ete consideres dans la litterature scientifique cornme 
des plans d’eau pelliculaires par definition (Loup, 1974). 

De toutes les caracteristiques qui separent les etangs peu profonds et les etangs profonds, la 
profondeur est le facteur cle. Selon les etudes de L. Touchart et P. Bartout, les etangs pelliculaires 
ont generalement une profondeur moyenne de moins d’un metre et la profondeur moyenne des 
etangs profonds depasse normalement deux metres. La profondeur maximale des etangs profonds 
peut arriver jusqu'a six metres. Au dela, nous passons d’un etang profond au lac surtout en ce qui 
concerne les variations thermiques de l’eau. 

En ce qui conceme les etangs profonds et leur regions principals en France, L. Touchart dit « A 
l ’oppose de toutes les autres regions concernees, le Limousin est la seule a posseder une majorite 
d’etangsparticulierementprofonds, dont la vidange est rare. [...] en Limousin, il existe certes des 
etangs pelliculaires, notamment en basse Marche, mais I’essentiel est forme de plans d’eau 
profonds et il n’est pas rare que des etangs de quelques dizaines d’ares possedent une tranche 
d’eau de plus de cinq ou six metres d’epaisseur. [...] La tres grande profondeur relative et la 
perennite de mise en eau de ces etangs permettent d’etudier comme nulle part ailleurs tous les 
intermediates, precisement au niveau des profondeurs de 5 a 7 m, qui sont justement cedes du 
seuil entre les lacs et les etangs, entre les variations thermiques saisonnieres et diurnes. » 
(Touchart, 2002, p. 306). En ce qui concerne les etangs pelliculaires, il dit « Pour les etangs 
pelliculaires, de moins d’un metre de profondeur, le systeme d’evacuation des eaux importe peu, 
toute sortie alimentant quoi qu’il en soit I’emissaire en eau d’epilimnion superieur, homogeneisee 
chaque nuit » (Touchart, 2002, p. 331). 

L’opposition de profondeur entre ces deux families d’etangs justifie la dualite de terrain de notre 
travail au premier niveau hierarchique. Au second niveau, les etangs profonds ont un comportement 
different en fonction de leur superficie et de la complication de leurs formes. Dans cette recherche 
nous avons choisi deux terrains d’etude dont le premier etait un etang pelliculaire situe dans la 
reserve naturelle de Cherine en Brenne. Ce type d’etang existe dans toutes les plaines et vallees 
humides interieures amenagees depuis des siecles comme les Dombes, la Brenne, la Sologne, la 
Woevre et la Bresse bressane ; le second etait un etang profond situe a dix kms au nord-nord-est de 
Limoges. Ce type d’etang est dominant dans la region Limousin, mais aussi dans la Voge, le 
Sundgau, le Massif Armoricain et le Pays de Bitche. 

2.2 - Les termes hydrologiques 

L. Touchart et a I ont rapporte dans leur article pub lie en (2014) que « Dans leur Hydrologie 
continentale, C. Cosandey et M. Robinson (2000, 2012) presentent les phases de l’eau, les formes 
de l’eau et les liens qui les font passer d’un etat a l’autre et d’un lieu a l’autre ». Parce que tous ces 
processus se deroulent dans le cadre du cycle de l’eau qui constitue un objectif general de 
l'hydrologie, trois sciences se consacrent chacune a l’une des phases particulieres du cycle : 

1. l’oceanographie ou l'hydrologie marine etudie la phase marine ; 

2. la climatologie-meteorologie etudie la phase atmospherique ; 
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3. l'hydrologie continentale etudie la phase terrestre. 

L’hydrologie continentale en definition simple, comrne nous la comprenons, est l’etude de la 
nature de l’eau et de ses mouvements sur les continents des l’instant ou celle-ci parvient au sol 
(precipitations ou condensations) jusqu’a son re tour a l’ocean mondial par l’ecoulement ou a 
l’atmosphere par l’evaporation et/ou la transpiration. 

L'hydrologie continentale elle-meme se subdivise en plusieurs branches : 

1. l'hydrologie nivale ou nivologie ; 

2. l’hydrologie fluviale ou potamologie ; 

3. l’hydrologie glaciaire ou glaciologie ; 

4. l’hydrologie souterraine ou hydrogeologie ; 

5. l'hydrologie lacustre ou limnologie. 

Quatre des cinq branches precedentes interviennent au niveau du cycle de l’eau en tant que 
reserve, decalant ainsi les cycles, seule la potamologie ne le fait pas puisque nous sornmes sur de 
l’ecoulement direct. Les 4 autres influencent cette science. 

Notre recherche actuelle s’interessera a la phase terrestre du cycle de l'eau a une petite l’echelle 
spatiale, voir ties petite. Autrement dit, a l’echelle de bassin-versant des etangs d’etude. 

Une notion fondamentale en hydrologie continentale est celle du bilan de l’eau (Lambert, 1996) 
ou nous trouvons plusieurs types. Parce que le bilan hydrologique est un terme principal de notre 
these, il nous fallait montrer les differences entre ce bilan et l’autre type de bilan de l'eau appele 
bilan hydrique. 

2.2.1 -Les differents types de bilan de l'eau 

En general, l'eau fournie par l’atmosphere au substratum terrestre (precipitations liquides et 
solides) va pour partie a l'ecoulement, pour partie a l'evaporation et pour partie a l’infiltration 
(Pagney, 1988). Nous savons que sur le longtemps (1> pour un bassin versant ou meme pour une 
parcelle de terrain, quelle que soit sa superficie, les composantes positives de son bilan d’eau 
doivent etre egales aux composantes negatives afin d’equilibrer ce bilan. Pour cette raison, le bilan 
hydrologique et/ou hydrique ont beaucoup ete utilises pour estimer une de leurs composantes 
comrne une composante restante et cette composante etait souvent l’evapotranspiration. 

Tout bilan d’eau peut etre calcule a differentes echelles temporelles : annee moyenne, annee 
concrete, saison, mo is, jour. Mais, selon le but d'etude, la superficie et la nature du terrain d’etude, 
nous pouvons distinguer deux differents types de bilan d’eau (le bilan hydrologique et le bilan 
hydrique). Cette opposition est largement fondee sur la conception diffusee par le geographe russe 
Mark L’vovic (1968, p. 555), selon lequel « c’est en passant par le sol, qui sert en Toccurrence 
d’intermediaire, que les phenomenes climatiques deviennent hydrologiques ». Parmi les chercheurs 
qui ont distingue les termes du bilan hydrologique et du bilan hydrique nous pouvons citer 


(1) Cette periode de temps varie d'un auteur a un autre, par exemple C. Cosandey et M. Robinson (2000) estime ce 
temps a une annee hydrologique complete, mais A. Giret (2007), l'estime d'une decennie ou meme plus pour eviter 
l'influence des annees seches ou la recharge des reserves a tendance a etre inferieure a sa vidange. 
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(Cosandey et Robinson, 2012 ; Hufty, 2001 (1) 2 ). 

2.2.1.1 - Le bilan hydrologique 

Le bilan hydrologique correspond au circuit integral de l’eau dans la nature. II permet de 
confronter clairement les phenomenes climatiques (les precipitations et l'evaporation) avec le 
phenomene hydrologique (l’ecoulement). 

Parmi ces trois notions fondamentales qui impliquent le bilan hydrologique, deux sont 
directement mesurables, dont recoulement <2) et les precipitations. L'ecoulement est appreciable en 
volume, nous l'exprimons concretement en m 3 (ou litres) par unite de temps et les precipitations 
sont habituellement exprimees en hauteurs d’eau (mm) par unite de temps. La troisieme notion 
l'evaporation ou, souvent, l’evapotranspiration est la composante la plus difficile a mesurer 
directement. Mais elle peut etre calculee (ou estimee) comine une composante restante du bilan 
hydrologique. L'evaporation comine les precipitations est exprimee en hauteur d’eau (mm) par unite 
de temps. II convient done de presenter a l’esprit l’idee selon laquelle le bilan hydrologique peut se 
traduire, tantot en volume d'eau (tombee, ecoulee, evaporee), tantot en hauteur d’eau. II faut done, 
soit aligner l’ecoulement sur le concept climatologique de hauteur d’eau, soit aligner les 
precipitations et l'evaporation sur le concept hydrologique de volume d’eau. 

Le bilan hydrologique prend en compte non seulement tout ce qui entre et sort d’un bassin dans 
une periode donnee, mais aussi ce qui est momentanement stocke, il faut alors utiliser l’equation 
fondamentale : 


P = Q + E ±AR .(10) (Vigneau, 1996, p. 75) 

avec : Q le debit sortant d’un bassin; P les precipitations tombees sur le bassin; E 
l’evapotranspiration de bassin et AR la variation de la reserve en eau dans le sol. 

Comine AR est l’element le plus difficile a cemer, pour reduire les risques d’erreur a son propos, 
les hydrologues adoptent comine base temporelle de calcul l’annee hydrologique, c'est-a-dire les 12 
mois consecutifs commcncant avec le mois ayant habituellement a son debut les reserves les plus 
faibles. En pays temperes a etiage d’ete prononce comine la France, l’annee hydrologique court 
d'octobre a septembre. Alors on peut ecrire 

P - Q = E = ETR = D .(11) (Lambert, 1996, p. 63) 

L'hydrologue parle souvent de deficit d’ecoulement D, mais l’agronome dit evapotranspiration reelle 
ETR. 

En fait, la formule ou, plus precisement, l’equation du bilan hydrologique varie d’une etude a une 
autre en fonction de la nature du terrain d’etude. Par exemple, si le terrain d’etude est un bassin 
versant de grande superficie, il suffit de comparer les precipitations mesurees a differents endroits 
dans le bassin et l’ecoulement mesure a l’exutoire du bassin pour estimer l’evapotranspiration de ce 
bassin. Mais, pour un terrain d’etude comme un lac, il faut mesurer le debit entrant et sortant du lac ; 
les precipitations tombees a la surface du lac ; l’infiltration vers les nappes phreatiques ou 
l'alimentation du lac par les nappes phreatiques ; l’ecoulement souterrain vers le lac et la penetration 


(1) 11 faut noter que Andre Hufty a utilise dans son ouvrage intitule "Introduction a la climatologie" le terme de « bilan 
climatique » a la place de bilan hydrique. 

(2) Dans la litterature scientifique nous trouvons que le terme d'ecoulement porte des noms divers selon les auteurs : « 
precipitations efficaces » (Margat, 1996), « surplus de l'eau allant a l'ecoulement » (Peguy, 1961). Mais ce n'est la 
qu'un detail, dans la mesure ou toutes les denominations recouvrent la meme realite. 
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de l'eau du lac vers les terrains entourant. Si nous avons des estimations precises de ces 
composantes, nous pouvons done estimer 1'evaporation du lac comine une composante restante. 

2.2.1.2 - Le bilan hydrique 

Contrairement au precedent, il exclut l’ecoulement, tout en incluant les excedents qui induisent le 
ruissellement. Autrement dit, les precipitations intervenant dans le bilan hydrique se repartissent 
entre l’evaporation et la recharge du sol agronomique. 

Le bilan hydrique est avant tout un bilan agroclimatique, au centre duquel se place la 
satisfaction en eau des plantes cultivees ( nous pouvons etendre la notion de bilan hydrique a la 
comprehension de l’equilibre hydrique des fonnations vegetales « naturelles »). Ainsi done, si aux 
echelles fines (locales, voire stationnelles) auxquelles se place normalement le bilan hydrique, se 
trouvent elimines les apports par irrigation, les echanges lateraux d’eau dans le sol et les retraits 
d'eau par percolation vers les horizons profonds, il demeure la relation, precipitations-evaporations- 
reserves en eau du sol ou la « reserve utile » (RU). Or, des lors que les plantes sont impliquees, 
l’evaporation prise en compte est, a la fois, l’evaporation reelle et l’evaporation potentielle ( celle qui 
correspond a la sollicitation climatique). Ce qui introduit l'ETP a cote de l’ETR, et meme, l'ETM 
( evaporation maximale) qui est le niveau de l’evapotranspiration des plantes en fonction de leur 
stade de croissance en l’absence de stress hydrique. 

Grace aux definitions des deux types de bilan de l’eau et apres avoir presente les differences 
entre eux, nous utiliserons le terme de bilan hydrologique qui est le plus adapte a notre etude. 

Comine l'echelle spatiale utilisee pour realiser nos bilans hydrologiques est tres petite, il nous 
fallait connaitre les differents types d’ecoulement et pas seulement le debit sortant du bassin-versant. 

2.2.2 -Les differents types d'ecoulement 

Avant de commencer a montrer les differents types d’ecoulement, nous estimons qu'il est 
important de distinguer l’ecoulement et le debit. 

Toute l’eau qui tombe a la surface de la terre et qui ne s'evapore pas ou qui n’est pas stockee sous 
forme de glace finit bien par s'ecouler (Cosandey et Robinson, 2012). L'ecoulement designe 
n’importe quel mode de circulation des eaux terrestres sous l’effet de la pesanteur et le flux resultant 
de cette circulation. 

Done, nous pouvons definir l’ecoulement comine la loi de la nature que l’eau liquide s'ecoule 
partout sous faction de la pesanteur. L'eau s'ecoule du haut vers le bas, de l’amont vers l'aval et cela 
meme dans une nappe captive. 

Par contre « le debit d'un fleuve, d'un ruisseau, d'une source est le volume d'eau ecoule en 1 
seconde par ce fleuve, ce ruisseau, cette source » (Lambert, 1996, p. 183). 

Pour cela, nous allons utiliser le terme « debit» lors du calcul des bilans hydrologiques de nos 
etangs etudies. 

En ce qui conceme la vitesse d’ecoulement, A. Giret (2007) distingue : 

1. l’ecoulement rapide qui est la part des eaux ayant echappe a l’evaporation, au stockage 
superficiel et a l'infiltration. Cette eau s'ecoule sur le sol par gravite pour atteindre tres 
rapidement les chenaux elementaires ; 
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2. le tarissement de la nappe est a l’inverse celui des eaux depuis longtemps emmagasinees 
dans la nappe phreatique, fruit de la part infiltree des precipitations ; il peut se passer 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que cette eau ne parvienne a l’exutoire. 

Mais concemant la forme d’ecoulement, nous pouvons distinguer, en general, trois types : 

1. l’ecoulement dans les chenaux; 

2. l’ecoulement sur les versants ; 

3. l'ecoulement souterrain des eaux dans et/ou a travers le versant (1) . 

2.2.2.1 - L 'ecoulement dans les chenaux 

En fait, nous ne parlions ici ni ’’d’ecoulement fluvial’’ des grands fleuves (Bethemont, 2000), ni 
’’d’ecoulement fluviatile" utilise pour exprimer l’ecoulement des petit fleuves (Lambert, 1996). 

Concernant notre recherche, nous preferons le mot « ecoulement de cours d’eau » car, a 
l’exception des grands etangs, coinme par exemple le Grand etang de Cieux, la majorite des etangs 
que nous avons visites sur le terrain, soit en Brenne, soit en Limousin, sont alimentes par un petit 
cours d’eau d’un debit ne depassant 1 m 3 par seconde que pendant le mois le plus humide et pendant 
quelques jours seulement. 

L'ecoulement des cours d’eau peut etre tranquille ou turbulent, et ce rythme d’ecoulement depend 
avant tout de la morphologie de son lit et du debit de ce cours d'eau. 

Normalement l'ecoulement tranquille est caracteristique des cours d’eau de plaine en basses 
eaux, ou la vitesse est trop faible pour que le courant puisse transporter autre chose que des 
elements en flottaison (feuilles des arbres ou meme des petits morceaux de bois) ou en dissolution 
(sels mineraux), au plus des particules argileuses en suspension. II n'y a done aucune erosion, aucun 
creusement. Le fond du lit est alors soit herbeux soit vaseux et c'est bien le cas de la majorite des 
cours d’eau qui lient les etangs en Brenne. 

Au contraire de l’ecoulement tranquille, l’ecoulement turbulent est capable de transporter des 
materiaux, non seulement en flottaison et dissolution, en suspension pour les argiles, mais en 
suspension pour les limons et sables fins, en saltation pour les sables grossiers et en roulage sur le 
fond pour les graviers. Les eaux courantes ainsi chargees sont capables de creuser le lit dans les 
roches affouillables. Si ce mode d’ecoulement est assez frequent dans l’annee, le fond du lit ne peut 
plus etre herbeux mais seulement sableux ou graveleux et ce type d’ecoulement est le plus repandu 
en Limousin. 

En fait, les differents rythmes d'ecoulement dans les chenaux, deja mentionnes, sont 
fondamentaux en hydraulique, mais pour les hydrologues geographes, R. Lambert (1996, pi78) 
propose la classification suivante : 

1. un ecoulement torrentiel la ou la vitesse est la plus forte ; 

2. un ecoulement turbulent la ou la vitesse est seulement superieure a la celerite ; 

3. un ecoulement tranquille la ou la profondeur et la rugosite sont moindres ; 

(1) Ce type d'ecoulement n'entre pas dans les interets de notre etude actuelle car les bassins-versants que nous etudions 
sont tres petits et l'estimation de ce type d'ecoulement a besoin d'un specialiste en hydro-geologie. 
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4. des eaux mortes me me (immobiles) pres de la berge. 

II est important de noter que les debits des tributaires ne sont pas toujours superieurs aux debits 
des emissaires. En effet, les mesures de debit sortant d’un etang ou de n'importe quel plan d’eau 
peuvent etre superieures au debit entrant surtout pendant les jours pluvieux. Cette difference peut 
etre expliquee soit par la quantite de pluie tombee directement sur la surface du plan d'eau, soit par 
l’eau entrant dans le plan d’eau via le ruissellement superllcicl direct et/ou l’ecoulement 
hypodermique. 

2.2.2.2 - L 'ecoulement sur les versants 

Nous pouvons constater deux formes d’ecoulement des eaux liquides sur les versants : 

1. le ruissellement de surface ; 

2. l’ecoulement hypodermique. 

Le ruissellement de surface 

Nous pouvons observer ce ruissellement directement car il se deroule a la surface du versant 
apres les fortes averses ou plus precisement quand les precipitations (P) depassent la possibility 
d'infiltration dans le bassin (i). 

Nous pouvons distinguer entre deux modes de ruissellement superficiel direct: 

• le ruissellement diffus ; 

• le ruissellement lineaire concentre. 

* Le ruissellement diffus 

Dans le ruissellement diffus, tout apport d’eau superieur a (i) ne peut que s'accumuler en surface 
en l'absence de pente sous forme de flaques ou s'ecouler vers l'aval-versant. Mais cet apport etant a 
peine superieur a (i), le film d’eau qui ruisselle est encore trop faible et le moindre obstacle (brin 
d’herbe, agregat, motte...etc) l’oblige a se subdiviser en filets contoumant l’obstacle, filets brises a 
leur tour sur l’obstacle suivant. 

A pente constante, le ruissellement diffus s'observe bien sur plus souvent a l'aval-versant qu'a 
l’amont. Ce type de ruissellement ne peut que laver le versant en n’emportant que les particules fines 
(limons ou sables fins) aussi ces eaux sont elles troubles et en bas de versant. 

Plus un versant est protege par un tapis vegetal dense et filtrant, moins ce ruissellement peut 
emporter de particules. Mais si l’intensite pluviale depasse nettement le seuil d’infiltration, il y a de 
plus en plus d'eau a ruisseler en surface, alors le film s'epaissit et s'organise en filets de plus en plus 
concentres qui devalent la pente. 

* le ruissellement lineaire concentre 

C'est encore un ruissellement direct et superficiel, mais lineaire et concentre parce que organise 
en rigoles paralleles a la ligne de plus grande pente. 

A partir d’un certain seuil de concentration compte tenu de la nature de la surface, les filets d'eau 
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sont capables de vaincre les obstacles rencontres et de modeler leur propre lit dans le sol ou le 
materiau affleurant si ils sont affouillables. II y a alors erosion, erosion du sol ou erosion des roches 
fragiles, par incision puis creusement de rigoles de 1 a 10 cm de profondeur, rigoles paralleles entre 
elles, perpendiculaires aux courbes de niveau et d’autant plus rapprochees, plus denses que : 

- l'intensite pluviale est forte ; 

- la surface plus fragile (terre travaillee), moins protegee (nue) ; 

- la pente plus forte. 

Ces eaux de ruissellement superficiel direct et rapide sur les versants, qui provoquent des crues 
dans les chenaux, sont parfois appelees eaux sauvages alors que les eaux des cours d’eau sont 
seulement dites courantes ( Lambert, 1996). 

Sur nos terrains d’etude, pour l’etang Cistude, nous n'avons jamais remarque de ruissellement 
lineaire car les pentes autour de lui sont tres faibles. Par contre, le ruissellement lineaire etait plus 
frequent que le ruissellement diffus pour notre etang encaisse (etang de Chateau) qui se trouve dans 
une vallee de pentes severes. 

1'ecoulement hvpodermique 

il ne s'agit plus d’un ruissellement de surface immediatement visible mais d'un ecoulement a 
travers le sol et le manteau, parallele a la surface du versant, a travers les pores non capillaires du 
sol. Ce type d’ecoulement apparait lorsque le substratum ou l'horizon inferieur du sol est 
impermeable ou seulement moins permeable que le sol de surface. Ce frein voire blocage de 
l'infiltration de l’eau vers les nappes provoque un mouvement de l’eau existant a la limite entre les 
deux couches de sol dans le sens de la pente evidemment. Apres la pluie, cet ecoulement 
hypodermique assure le ressuyage du sol par vidange des pores non capillaires. 

Cet ecoulement lent livre a l'etang, ou a n'importe quel plan d’eau, drainant le bas du versant, une 
eau partiellement filtree, done moins trouble que celle du ruissellement direct, mais deja chargee de 
sels mineraux. Comine il affecte la totalite des sols du bassin-versant soumis a la pluie, il interesse 
une grande surface et finalement procure un debit notable aux plans d’eau ou aux ruisseaux, rivieres 
et fleuves concernes. 

Nous pouvons donner un exemple de l’importance de cet ecoulement lors du calcul du bilan 
hydrologique des etangs situes dans une vallee. En effet, le mois de juillet 2015 etait un des mois les 
plus secs dans la periode de nos mesures quotidiennes (aout 2013 - mai 2016). Bien que le 
ruissellement de surface de ce mois ait ete egal a zero, nous avons constate que le debit sortant de 
l’etang etait egal ou legerement inferieur au debit entrant de l’etang. Et comine le taux d’evaporation 
pendant ce mois est eleve (depassant facilement 5 mm par jour) d’ou vient cette eau ?. La seule 
reponse raisonnable a notre question est « de l’ecoulement hypodermique ». 

A notre connaissance, personne n’a pu mesurer directement ni le ruissellement superficiel, ni 
l’ecoulement hypodermique. Mais nous pouvons les estimer comine une composante restante du 
bilan hydrologique si nous disposons des donnees fiables sur les autres composantes du bilan. Pour 
estimer la quantite d’eau entrant dans etang par le ruissellement superficiel (Rs) et l’ecoulement 
hypodermique (eh) nous utilisons l’equation suivante : 

Rs + eh = (P + De) - (E +1 + Ds) .(12) 
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ou : P est la precipitation ; De est le debit entrant dans l’etang ; E est l’evaporation ; 1 est 
i’innitration vers les nappes phreatiques et Ds est le debit sortant de l’etang. 

Pendant les mois ou le ruissellement superficiel est egal a zero l’equation (12) devient: 
eh = (P + De) - (E +1 + Ds) .(13) 

dans ce cas, l’ecoulement hypodennique est egal a la difference entre les composantes positives 
et les composantes negatives du bilan. 

II convient de noter que le resultat de l’equation (13) peut etre negatif. Dans ce cas, nous sommes 
devant un rechargement de reserve Hydrique (Ru) du sol entourant l'etang a partir de l’eau de l’etang 
elle-meme. Nous pouvons constater ce phenomene a la fin de fete hydrologique ou plus 
precisement pendant le mois d’aout. 

Avant de conclure sur les differents types d’ecoulement, nous pouvons recommander aux 
personnes qui cherchent des explications plus detaillees de lire les pages (172 a 195 et 245 a 328) 
du livre de R. Lambert (1996) « Geographic du cycle de I'eau » et les pages (203 a 230) du livre de 
C. Cosandey et M. Robinson (2000) « Hydrologie continentale ». 

2.2.3 —L 'infiltration 

L’infiltration est une des composantes principales du bilan hydrologique. La negligence de cette 
composante lors du calcul du bilan hydrologique d’un plan d’eau provoque souvent un desequilibre 
considerable entre les parties du bilan. 

L’infiltration par definition, est le flux d’eau qui peut penetrer dans un sol a partir de sa surface. 
La valeur maximale du flux qu’un sol est capable d’absorber ou capacite d’infiltration est 
fondamentale pour une gestion efficace de I’eau et des sols. D. Hillel (1974) definit l’infiltration 
coniine « le flux maximal que le profil du sol peut absorber a travers sa surface maintenue avec de 
I'eau a la pression atmospherique ». 

II est generalement observe que la capacite d’infiltration d’un sol diminue avec le temps jusqu’a 
l’arrivee d’un stade ou le sol devient totalement sature. A partir de ce moment la, le taux 
d’infiltration prend une valeur constante. 

En fait, la definition precedente de l’infiltration est tres simple et acceptable theoriquement, mais 
la circulation verticale (1) de I’eau dans le sol, surtout les sols non satures, est tres complexe. A. 
Vernet (1969) explique le mouvement de I’eau dans le sol en disant: « Si, dans un systeme, I'eau se 
trouve a des potentiels differents, ceux-ci auront nature!lenient tendance a s'egaliser. II en resulte 
un deplacement de I'eau des plus forts vers les plus faibles potentiels hydriques ». 

En effet, le concept de potentiel hydrique exprime l’energie potentielle de I’eau dans le sol par 
reference a celle de I’eau standard, generalement definie comme celle « d'un reservoir d'eau libre et 
pure, a la pression atmospherique, a une temperature et une position donnee. » (Cosandey et 
Robinson, 2000, p. 145). 

le potentiel hydrique, ou energie potentielle de I’eau, resulte a la fois de la position (potentiel 
gravitaire) et de l’etat interne (potentiels de pression). 

(l)Nous considerons que la circulation horizontale de I'eau dans le sol entre l'etang et son alentour entre dans 

l'ecoulement hypodermique. Cette eau est positive pour le bilan hydrologique de l'etang lorsqu'elle entre dans 

l'etang, negative quand elle sort de l'etang vers son alentour. 
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Bien que le sol au-dessous d’un etang, ou de n’importe quel plan d'eau, soit toujours sature, les 
mesures directes sur le terrain nous montrent que l’infiltration parfois est negative, l’eau se deplace 
des nappes phreatiques vers l’etang. Done la seule explication de ce mouvement (contraire a la 
gravite) est que le potentiel hydrique des nappes phreatiques est plus fort que celui de l’etang. 

Parmi les facteurs qui jouent un role dans le processus d’infdtration nous pouvons citer la texture 
et la structure de sol, le type de vegetation, la forme des reliefs, la geologie et la nature de la roche 
mere et l’existence ou l’absence des failles. 

Dans les chapitres suivants nous allons expliquer les instruments utilises pour mesurer et estimer 
l’infdtration et les autres composantes hydrologiques de nos bilans hydrologiques des etangs 
etudies. 

2.3 - Les facteurs climatiques influen^ant le bilan hydrologique d'un etang 

Les precipitations et l'evaporation sont les principaux facteurs climatiques d'un bilan 
hydrologique d’un plan d'eau comine un etang. Mais au moment de calculer le bilan hydrologique a 
l’echelle du bassin-versant de ce plan d’eau, il nous faut prendre en consideration un nouveau 
facteur qui s’appelle l’interception. 

Dans ce chapitre, nous allons, tout d’abord montrer seulement la definition de precipitation et la 
difference entre la pluie meteorologique et la pluie hydrologique. En suite, nous allons voir la 
difference entre l'evaporation et l’ebullition, l’evaporation et la transpiration et la difference entre les 
differents types d’evapotranspiration. Enfin, nous allons terminer ce chapitre par la definition de 
l'interception et les principaux facteurs qui l'affectent. 

2.3.1 - Les precipitations 

« les precipitations constituent la composante fondamentale de Vhydrologie et la connaissance 
de cet apport d'eau au sol est essentielle pour apprehender 1'etat des reserves en eau du sol, la 
recharge des nappes et le regime des cours d'eau » (Cosandey et Robinson, 2000, p. 17). 

Les precipitations se produisent sous differentes formes, liquide (les plus frequentes dans notre 
region d’etude) ou solide. Les precipitations liquides comprennent essentiellement les pluies, les 
bruines et les precipitations "occultes" comme la condensation et la rosee, dont le role hydrologique 
peut etre considerable dans certaines conditions. Au contraire de ce type de precipitations 
immediatement integrees dans le cycle de l'eau, les precipitations solides, essentiellement la neige, 
peuvent sejourner quelques jours a la surface du sol avant de fondre et d'etre de nouveau reprises 
dans le cycle de l'eau. 

Les precipitations tombees sur le sol subissent des prelevement successifs. Apres chacun d’entre 
eux, la pluie residuelle porte souvent un nom precis ; ainsi nous parlons de : 

1. la pluie nette, pour la pluie qui arrive au sol apres les prelevements de l’interception ; 

2. la pluie utile, lorsque Ton prend en compte les reprises d’evaporation. Autrement dit, la pluie 
utile est celle susceptible de recharger la reserve hydrique ; 

3. la pluie efficace, terme surtout utilise par les hydrologues, est celle qui atteint la nappe et 
participe a l’ecoulement. 

Parmi ces differents termes de pluie nous nous interessons a pluie nette. Cette pluie, a la surface 
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d’un plan d’eau libre, est egale a la pluie mesuree par une station meteorologique installee au bord 
de ce plan d'eau car l’interception dans ce cas est egale a zero. 

Puisque dans notre recherche nous nous interessons non seulement a l’etang etudie mais aussi a 
son bassin-versant, nous devons done prendre en compte la difference entre la pluie meteorologique 
et la pluie hydrologique. 

En fait, les stations meteorologiques ne nous fournissent que des donnees sur les precipitations 
verticales, autrement dit, les precipitations tombees par terre (pluie meteorologique). Mais dans des 
conditions d’humidite atmospherique elevee et de basses temperatures de fair (decembre, janvier et 
fevrier dans la region d’etude) peut y avoir une circulation laterale sous forme de brouillards ou de 
nuages, ce mouvement horizontal de l’eau dans l’atmosphere peut etre intercepts par les arbres. 
Ensuite, l’eau interceptee s’ecoule le long des branches jusqu’au sol. Pour cela, certains hydrologues 
se sont penches alors sur la mesure de la « pluie hydrologique », « qui est celle reellement regue 
par unite de surface du sol compte tenu de la pente du terrain considere » (Cosandey et Robinson, 
2000, p. 33). 

Pour montrer l’importance et en meme temps la grande difference entre la pluie hydrologique et 
la pluie meteorologique, nous pouvons citer des mesures effectuees sur le site du mont Wellington 
en Tasmanie (Twomey, 1957). Dans cette etude, le capteur de brouillard avait recueilli 1117 mm 
pendant une periode de 10 jours durant le mo is de fevrier, contre 104 mm seulement pour un 
pluviometre classique. 

En theorie, nous pensions que seul les arbres situes en bordure d’une foret interceptent une 
grande quantite d’eau, et qu’ensuite cette quantite decroit rapidement pour les arbres situes plutot au 
milieu. Mais les travaux de Shuttleworth (1977) ont montre que les effets sont plus importants au- 
dessus d’une foret qu’en bordure. 

Pour conclure sur les precipitations nous precisons que, malheureusement, nous n’avons pas eu 
d’instrument pour mesurer la pluie hydrologique meme si elle etait importante surtout pendant 
l’hiver. 

2.3.2 - L’evaporation et l'evapotranspiration 

La notion d'evaporation comine celle de precipitations est centrale dans le bilan de l’eau 
(Hufty ,2001). 

« A I'echelle du globe, les quantites d'eau regues sous forme de precipitations liquides ou solides 
equivalent aux quantites perdues par evaporation. Mais I'equilibre du bilan global ne doit pas 
masquer les differences qui existent d'une zone a Vautre » (Estienne et Godard, 1970, p.l 12). 

En definition l’evaporation est « le phenomene physique de transformation de Veau liquide en 
gaz, en vapeur » (Lambert, 1996, p. 50). Ce processus necessite de l’energie afin de casser les liens 
qui existent entre les molecules d’eau lors du changement d’etat. Ce processus se produit a la surface 
des oceans, mers et plans d'eau continentaux ou a la surface des milieux humides (sol, vegetal,...) 
(Beltrando, 2011). 

Nous pouvons decrire le processus physique d’evaporation : « Les molecules qui constituent une 
masse d'eau donnee sont en agitation permanente. Tout apport de chaleur a I'eau augmente le 
niveau d'energie des molecules, done la vitesse de leurs mouvements, avec comme resultat un 
accroissement de la distance entre les molecules liquides, et une fragilisation des liens entre elles. 
Plus les temperatures sont elevees done, plus des molecules proches de la surface liquide ont 


52 



tendance a s'echapper vers la couche d'air juste au-dessus de cette surface. De la meme faqon, les 
molecules de vapeur d'eau contenues dans ces basses couches sont aussi en perpetuel mouvement, 
et certaines d'entre elles penetrent dans la masse d'eau sous-jacente. L'evaporation pendant une 
periode donnee depend du bilan entre les molecules qui ont quitte I'eau pour I'air et les molecules 
qui ont quitte I'air pour I'eau » (Cosandey et Robinson, 2000, p. 84). L'evaporation est positive 
quand les molecules qui quittent I’eau pour Fair sont plus nombreuses que cedes qui quittent Fair 
pour I’eau. 



Figure. 5 : Les echanges de molecules entre I'eau et I'air a la surface de I’eau. 

Source : (Darwish, 1998, p. 67). 

l’evaporation consomme de l’energie correspondant a la chaleur latente de vaporisation, elle a 
done generalement pour consequence un abaissement de la temperature du liquide qui s'evapore 
(Parcevaux et al., 1990). 

La chaleur latente de vaporisation (A) est egale a (2,46 * 10 6 J/kg) (Lenters et al., 2005). Mais en 
fait, elle varie legerement d’un chercheur a un autre par exemple : pour evaporer 1 gramme d’eau 
liquide Brunt (1952) propose l’equation (14), Harrison (1963) propose l’equation (15) et Lambert 
(1996) propose l’equation (16). 


2 = 595- 0,51 T° .(14) 

2 = 597,3 -0,564 T° .(15) 

2 = 607- 0,708 T° .(16) 


avec : 2 dans toutes les equations precedentes en (calories/gramme) et T° est la temperature de la 
surface evaporante en (°C). 

L'evaporation de I’eau qui se produit a partir d’une surface depend du rayonnement net, de la 
temperature de la surface evaporante et de celle de Fair, de la vitesse du vent au niveau de la 
surface, de la difference entre la tension de vapeur saturante de Fair, a la temperature de la surface 
evaporante, et de la tension de vapeur reelle de Fair, de la pression atmospherique, de la nature de la 
surface et de la disponibilite de I’eau au niveau de cette surface. Nous allons etudier tous ces 
facteurs en detail plus loin dans cette these. 

II convient de noter qu’il existe des differences entre le phenomene d’evaporation et celui 
d’ebullition. La table (2) montre les principals differences entre ces deux phenomenes. 
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Table. 2 : Les differences entre Vevaporation et I'ebullition 


Evaporation 

Ebullition 

Processus dans lequel une substance change son 
etat de l'etat liquide a l'etat gazeux sans bouillir 

Processus dans lequel I’eau change son etat de 
l’etat liquide a l'etat gazeux en bouillant 

Processus lent 

Processus rapide 

Se produit uniquement a partir de la surface 
exposee du liquide 

Se produit dans tout le liquide 

Se produit a toute temperature entre la 
temperature de fusion et celle d’ebullition 

Se produit a une temperature definie - Point 
d’ebullition 

Energie foumie par l’environnement 
(principalement par le rayonnement solaire) 

Source d’energie necessaire 

Phenomene naturel 

Phenomene rarement naturel 


Dans les conditions naturelles l’evaporation comprend souvent pour une tres large part la 
transpiration. 

La transpiration est « le phenomene physiologique de transformation de Veau liquide en vapeur 
d'eau par les etres vivants et d'abord les vegetaux » (Lambert, 1996, p. 51). Plus simplement, la 
transpiration est « la quantite d'eau transpiree par les plantes lors de leur activite de croissance » 
(Perrin, 2011, p. 9). Selon le dictionnaire du climat « la transpiration physiologique est le fait des 
etres vivants, surtout des vegetaux, qui expirent unepartie de I'eau qu'ils ont absorbeepour assurer 
le fonctionnement de leur organisme et leur croissance. Cette vapeur d'eau est produite par la 
respiration ou, pour la vegetation, par les stomates, orifices situes a la surface des feuilles » 
(Beltrando, Chemery, 1995, p. 131). Nous pouvons encore definir la transpiration vegetale cornme 
« la quantite d'eau que la plante transpire pour svnthetiser un gramme de matiere seche » (Gaume, 

2000, p. 8). 

La transpiration joue un role tres important dans le cycle de I'eau, vue l’etendue des couvertures 
vegetales sur les continents et l’epaisseur exploitee par les racines qui pompent I’eau du sol et des 
nappes phreatiques qu'elles atteignent. 

La transpiration vegetale est generalement plus elevee pendant la joumee, lorsque les stomates 
sont ouverts, que pendant la nuit. En cas de forte secheresse, la vegetation se protege des 
degradations qu'une trop forte transpiration lui ferait subir en fermant ses stomates (Aldomany, 
2013, p. 11). 

Bien que la transpiration soit commandee, cornme l’evaporation, par les facteurs 
meteorologiques, elle est aussi commandee par des facteurs physiologiques concernant l’espece 
vegetale, la nature et le developpement du feuillage et du reseau racinaire, le stade vegetatif et la 
regulation par les plantes elles-memes en fermant leurs stomates, reduisant la surface ensoleillee 
(orientation des feuilles parallelement au rayons solaires), en provocant la chute precoce des feuilles 
ou un fletrissement partiel. 
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La transpiration apparait done liee au regime thermique de Fair, mais non de maniere lineaire. 
Par ailleurs, a la difference de l’evaporation qui desseche le sol du haut vers le bas, la transpiration 
qui implique un pompage de l’eau du sol par les reseaux racinaires desseche le sol dans toute son 
epaisseur. 

Dans les recherches hydro-climatologiques nous utilisons, souvent, le concept d'evapotranspira- 
tion coinme la somine de l’evaporation physiologique (transpiration) et l’evaporation physique. 
Mais, il faut faire attention aux differents types d’evapotranspiration que nous pouvons utiliser dans 
les recherches scientifiques. 

D’apres C. Lecarpentier (1975), le regroupement de l’evaporation physique et de l’evaporation 
physiologique sous le vocable d’evapotranspiration s’explique par une serie de motifs aussi valables 
les uns que les autres, fait dans un souci de simplification. Panni ces motifs, nous pouvons citer les 
raisons suivantes : 

1. il est extremement difficile, voire impossible, de separer quantitativement les deux 
processus: une case lysimetrique englobe sol et vegetation; un film plastique 
impermeabilisant le sol, non settlement conduit a des resultats non generalisables, mais 
surtout perturbe considerablement les phenomenes naturels ; 

2. cette eventuelle separation n'aurait d'ailleurs qu'un interet pratique restreint, le sol 
vegetalise formant un tout indissociable quant au bilan hydrique et ses applications, 
irrigation entre autres; 

3. le rapport entre evaporation et transpiration est en tout etat de cause fluctuant: il 
depend non seulement du type de plante et de sol, mais encore de la saison, du stade 
vegetatif des conditions climatiques anterieures, etc. Nous n'obtiendrions done pas un 
rapport, mais une multitude de rapports, denues, par la me me, de tout interet ; 

4. au plan physique, les deux phenomenes sont au fond de me me nature : il s'agit de 
remission d'un flux de vapeur d'eau dont malheureusement Vetude ou la mesure directe 
restent du domaine des theories et modeles mathematiques : mecanique des fluides et 
echangespar turbulence. (C. Lecarpentier, 1975, p. 258). 

2.3.2.1- L'evapotranspirationpotentielle (ETP) 

L’agronome americain Thornthwaite en 1931 etait le premier a utiliser cette expression. En 1948 
Thomthwaite a donne une definition precise de l’ETP : « evapotranspiration d'un sol convert par 
une vegetation en pleine pousse vegetative, le sol etant toujours bien alimente en eau ». R. Lambert 
(1996) dit en ce qui concerne cette definition que l’ETP serait independante de la nature de la 
couverture vegetale et, a l’echelle du mois, ne dependrait que des facteurs climatiques. H. Penman 
en 1956, donne cette definition de l’ETP : [« Evaporation from an extended surface of short green 
corp, actively growing, completely shading the ground, of uniform height and no short of water » 
(evaporation d’une pelouse suffisamment etendue, en bon etat et convenablement alimentee en eau 
et regulierement tondue). 

En situation d’ETP, les plantes ne manquant pas d’eau pourraient se developper au maximum, 
produire le maximum possible de matiere vegetale et transpirer sans autre limite que l’energie 
disponible. 

Bien que l’ETP soit un concept elabore en laboratoire dans des conditions qui n’existent 
qu’exceptionnellement dans la nature, il a bien ete a la base de la theorie de l’irrigation de 
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complement, irrigation qui aui'ourd’hui s'est generalisee dans toute la France non mediterraneenne 
(Lambert, 1996). 

L'ETP peut etre calculee a partir de formules plus ou moins complexes. Nous allons consacrer un 
chapitre entier de cette these pour presenter les differents types de tommies que nous avons utilises 
pour calculer l'ETP. 

Si les tommies qui calculent l'ETP donnent des resultats satisfaisants dans les regions humides et 
subhumides de la zone temperee, ces tommies donnent des resultats tres loin de la realite dans les 
regions arides ou semi-arides. 

Comme la disponibilite en eau dans le sol n’est pas toujours assuree dans notre region d’etude, 
surtout pendant les mois d’ete, l’ETP dans ce cas est differente, voir tres differente, de 
l’evapotranspiration reelle (ETR). Et, dans ce cas, les resultats de l'ETP ne sont pas acceptables pour 
estimer l’evaporation a partir des plans d’eau libres. 

2.3.2.2- L'evapotranspiration reelle (ETR) 

L'ETR se deflnit comme « la reponse, en termes de vapeur d'eau, d'un milieu donne a la 
demande exercee par l'evapotranspiration potentielle, compte tenu de la quantite d'eau 
disponible » (Cosandey et Robinson, 2000, p. 98). Done, la difference entre l'ETP et l’ETR est liee a 
la disponibilite en eau, que cette eau vienne de l'atmosphere sous forme de precipitations, ou des 
reserves du sol. 

L'ETR est toujours inferieure ou tout au plus egale a l'ETP. Comme l'ETP, l'ETR peut etre 
calculee (estimee) en utilisant des tommies mathematiques comme celle-ci proposee par L. Turc en 
(1954). Cette formule repose seulement sur les precipitations (P en mm) et la temperature de fair (T 
en °C). 


ETRmm/an={P)l{{0,9+{{P) 2 l{L) 2 ))) 0 ’ 5 .(17) (Lambert, 1996, p. 55) 

ou : L = 0,05 T 3 + 25 T ; 

L'ETR peut aussi etre mesuree par les lysimetres a l'echelle du mois, de la semaine ou du jour. 
2.3.2.3- L'evapotranspiration maximale (ETM) 

Nous utilisons ce terme pour decrire la valeur de l’evapotranspiration d’une culture en l'absence 
d’advection, quand les conditions d’alimentation hydrique sont optimales, e'est-a-dire quand 
l'humidite du sol est proche de la capacite du champ dans la zone racinaire ; dans ces conditions la 
resistance stomatique est minimale et la resistance de l'espace poreux vegetal intervient (Parcevaux 
et al., 1990). 

L'ETM peut etre reliee a l'ETP par des coefficients culturaux empiriques inferieurs a 1’unite 
(inferieurs a 1). 

Enfin, il convient de noter que dans la litterature scientifique nous trouvons le terme 
d'evapotranspiration de reference (Etr), ce terme est dans la grande majorite egal a l'ETP. Nous 
trouvons aussi les tennes d'evapotranspiration calculee qui se refere au resultat de tout calcul de 
l’evapotranspiration, realise au moyen de formules (Penman, Turc, Rower...etc), et 
d'evapotranspiration optimale qui represente l’evapotranspiration d'une culture specifique, a un 
stade donne de vegetation, sous un climat donne et correspondant a l’alimentation hydrique 
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optimale en vue d’un objectif agronomique ou economique particulier. 

2.3.3 - L'interception 

Pendant les precipitations une partie importante de la pluie est interceptee par le couvert vegetal. 
Cette eau interceptee par la canopee vegetale se divise en trois parties, 1- une partie tombe sur le sol 
directement par egouttage de la vegetation ; 2- une autre partie parvient jusqu'au sol indirectement 
par le ruissellement le long des troncs ; 3- une partie est evaporee. Les deux premieres parties ne 
composent pas une perte du point de vue hydrologique mais la troisieme est consideree cornme une 
perte. 

Nous pouvons done definir l'interception cornme la fraction des precipitations qui n’atteint 
jamais le sol autrement dit l’interception evaporee. 

Nous excluons ici l'interception horizontale du brouillard qui est positive pour le bilan 
hydrologique a l'inverse de l’interception verticale qui constitue une composante negative de ce 
bilan. 

L'interception depend a la fois des caracteristiques de la vegetation et des conditions climatiques. 

Parmi les facteur lies a la vegetation nous pouvons citer : 

1. la capacite de stockage. Cette capacite est liee avant tout a l’espece vegetale. Par exemple 
les peuplements de feuillus interceptent moins que les peuplements de resineux. II convient 
de noter ici que la capacite de stockage de la vegetation basse est loin d’etre negligeable 
(Rutter et al., 1975 ; Schuttleworth, 1977 ; Hall, 1985 et Zinke, 1987). 

2. la densite et l'age du peuplement. L’interception augmente avec la densite et le nombre des 
arbres par hectare. Par exemple, Aussenac (1981) estime l’interception de 35% pour une 
foret de Douglas de 500 arbres/ha, et de 43% avec une densite de 3000 arbres/ha. De meme 
l'interception est en relation positive avec l'age des arbres mais elle atteint une valeur-seuil 
au-dela de laquelle elle ne progresse pratiquement plus (des 15 ans pour le Douglas). 

Les pertes par interception dependent etroitement de l'evaporation et sont affectees par les 
facteurs meteorologiques qui la gouvement. Panni ces facteurs meteorologiques : 

1. la vitesse du vent qui renouvelle fair au contact de la vegetation parait etre un de ceux qui 
jouent le plus grand role. Mais il faut faire attention car lorsque le vent devient violent, il 
provoque un egouttage rapide qui a tendance a limiter les possibility de stockage. 

2. Les caracteristiques de l’episode pluvieux jouent aussi un role tres important dans le 
processus d’interception. L’interception augmente avec la capacite de saturation du couvert 
vegetal, la duree, l’intensite et la hauteur totale des precipitations (Calder, 1990). Des 1919 
E. Horton avait montre que les pertes par interception augmentaient avec la duree de la pluie 
mais de facon decroissante, de telle sorte que l'importance relative des pertes par 
interception diminue avec la duree de la pluie, cornme cela a ete aussi observe par 
Olszewsky (1976). 

Nous allons plus loin dans cette these expliquer comment nous avons mesure l'interception de 
deux especes d’arbres qui poussent dans la region d’etude. 

Pour conclure ce chapitre qui a ete consacre a presenter les differents concepts concernant notre 
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etude afin de faciliter la comprehension de la suite de cette these par les personnes qui ne sont pas 
forcement specialistes en hydroclimatologie, nous pouvons dire que la grande majorite des 
informations rapportees dans ce chapitre se trouve en details dans les references bibliographiques 
citees dans le texte. 


58 



CHAPITRE III 


3 - LA CARTE D'IDENTITE DES ETANGS CHOISIS POUR L'ETUDE 

Des le premier moment ou nous avons decide de suivre une methodologie s'appuyant sur des 
mesures quotidiennes des differentes composantes du bilan hydrologique des etangs, il nous fallait 
prendre en consideration que les terrains d'etude que nous allions choisir devaient etre representatifs 
de la majorite des etangs existant dans la region d'etude, car il serait inutile de passer une ou 
plusieurs annees sur des etangs qui ont des caracteristiques specifiques differentes de la grande 
majorite des etangs de la region. 

Pour cette raison, la premiere etape de notre recherche etait de trouver un etang qui possede 
toutes ou presque toutes les caracteristiques qui distinguent un type d’etangs des autres types. Par 
exemple, nous n'avons pas choisi l'etang de Landes pour etre representatif des etangs limousins car, 
malgre sa localisation geographique, il possede des caracteristiques (sa profondeur, la denivellation 
de son bassin d’alimentation) qui nous permettent de le classer dans le type berrichon plutot que 
limousin. 



Carte. 1 : La region d'etude et la localisation des plans d'eau etudies. La carte presente les plans d'eau etudies a 

la mime echelle. 
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Les etangs etudies ou nous avons effectue les mesures quotidiennes, comme nous allons voir 
plus loin, repondent parfaitement aux caracteristiques des deux grands types d’etangs existant au 
Centre-Ouest de la France, dont l’etang Cistude, comme un representatif des etangs pelliculaires et 
l’etang du Chateau, comme un representatif des etangs encaisses profonds. 

Coniine l’evaporation constitue l'axe le plus importante de notre recherche, et parce que un des 
objectifs principaux de notre etude est de trouver, ou meme etablir, une formule mathematique qui 
nous foumit des estimations proches de l’evaporation reelle des etangs de region d’etude. Nous 
allons utiliser les meilleures methodes mathematiques qui donnent les calcules les plus proches de 
nos mesures directes sur l’etang Cistude et celui du Chateau pour estimer l’evaporation des autres 
plans d'eau situes dans notre region d'etude. L'estimation de l’evaporation de ces plans d’eau va 
s'appuyer sur des donnees meteorologiques viennent des stations Meteo-France les plus proches de 
ces plans d’eau et des donnees sur la temperature de l’eau foumis par L. Touchart. 

Dans cette partie nous tentons d'effectuer une representation complete (climatique, 
morphologique, geologique et un peu historique) de nos terrains d’etudes et des regions qui les 
contiennent, plus precisement du departement de la Haute-Vienne et de la Brcnnc. 

3.1 - Presentation climatique de la region etudiee 

Selon la classification des climats regionaux en France effectuee par G. Beltrando (2004, p. 
120), tous nos terrains d’etude sont situes dans le climat tempere oceanique. Mais, parce que le 
climat d’un milieu ou d'une zone donnee depend des particularites de la topographie, qui determine 
des ecoulements specifiques de fair et de la nature des surfaces a l’interface substrat-atmosphere, 
qui determine les echanges energetiques et les transferts d’eau, nous devons plutot parler du climat 
local que du climat regional. 

En fait, selon la classification propose par Estienne et Godard (1970), nous trouvons trois, ou 
plus precisement, quatre sous-types du climat tempere oceanique, dont un climat oceanique frais ; 
un climat oceanique vrai; un climat oceanique a secheresse d’ete accentuee et la degradation du 
climat tempere oceanique vers le climat tempere continental. Si les trois premiers sous-types de 
climat tempere oceanique sont des climats de facade maritime, ou l’influence de l’ocean Atlantique 
reste determinante, notre region d’etude qui est le Centre-Ouest de la France est a 250 km de l'ocean 
(etang Cistude) et pres de 200 km (etang Cieux et etang du Chateau). 

Bien qu'il n’existe presque aucune barriere importante de reliefs entre l'ocean et la region d’etude, 
elle enregistre des degradations claires qui nous pennettent de classer notre region d’etude pour 
certaines de ces caracteristiques climatiques dans le troisieme et le quatrieme sous-type de climat 
tempere oceanique mentionnes ci-dessus. 

Les deux grands criteres d’appartenance au climat tempere oceanique d'Estienne et Godard 
(1970), ou « breton » de Viers et Vigneau (1990) sont: 

- une amplitude thermique annuelle faible, car fair qui envahit cette region est a peu pres 

toujours d’origine maritime ; ses caracteristiques sont celles qu’il a acquises apres avoir 

longuement balaye l'ocean; il est toujours humide, doux l’hiver et frais fete (Estienne et 

Godard, 1970, p.253). 
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- des precipitations en toute saison, avec, neanmoins, un regime a minimum de saison chaude 
et maximum de saison froide, car, en ete, l’anticyclone subtropical remonte au sud-ouest du 
continent tempere. De plus, « en ete, I'air marin frais circule sur un sol chauffe par le soleil; 
sa temperature augmente et son humidite relative diminue » (Escourrou, 1982, p. 13 cite par 
L. Touchart, 2001, p. 147). 


En regardant les (Tables. 3 et 4), nous constatons, clairement, que le Limousin et la Brenne 
repondent aux deux grands criteres d’appartenance au climat tempere oceanique. Mais, en prenant 
l’amplitude thermique annuelle en consideration' 0 , nous trouvons que notre terrain d'etude est situe 
dans le climat oceanique degrade vers le climat tempere continental, car l’amplitude du climat 
tempere frais est inferieure a 4 ou 5°C (Estienne et Godard, 1970, p.259) ; celle du climat oceanique 
vrai est, generalement, comprise entre 10 et 15°C (Estienne et Godard, 1970, p. 256 ; Estienne, 
1956, p. 197) et de 5 a 12 °C selon (G. Beltrando, 2004, p. 158). Pour le troisieme et le quatrieme 
sous-type du climat tempere oceanique, l’amplitude thermique annuelle depasse le seuil de 15 degre 
(Estienne et Godard, 1970, p.261). 

Table 3 . les valeurs moyennes mensuelles calculees en utilisant les donnees de quarante demieres 
anneesprovenantde la station Meteo-France (Chateauroux-Deols situee a 41 km vers I'est-nord-est 
de I'etang Cistude) etde la station Meteo-France (Rosnay situee a 10,6 km au sud-sud-est de 


I’etang Cistude). 


Mois 

jan vier 

Precipitation (mm) 

Tern perature ( 

: C ) Vitesse a 10 m (m/s) 

H um idite (%) 

Rayonnement (W/m 2 ) 

60 

4.5 

3,7 

87 

43 

fev her 

56 

52 . 

3,6 

84 

81 

m ars 

55 

82 

3.6 

78 

134 

av ril 

60 

10.5 

3,4 

75 

180 

m ai 

67 

14 

3 

77 

194 

juin 

54 

17.8 

2.9 

74 

215 

ju il let 

59 

20 

2.9 

72 

219 

aout 

52 

19.7 

2,7 

72 

193 

septem bre 

58 

16.5 

2.8 

77 

147 

octobre 

75 

12.9 

3 

85 

88 

nov em bre 

65 

7.8 

32 

88 

45 

decern bre 

70 

52 

3,6 

89 

35 

Moyenne annuelle 

731 

11.85 

32 

79.8 

131,16 


Table 4. les valeurs moyennes mensuelles calculees en utilisant les donnees de quarante demieres 
annees provenantde la station Meteo-France (Limoges-Belle garde situee a 12 km au ouest-sud- 
ouest de I'etang de Chateau et a IS km au sud-est de I'etang de Cieux). 


Mois Precipitation (m m ) 

Temperature ( S C) 

Vitesse a 10 m (m/s) Humidite (%) 

Rayonnement (W/m 2 ) 

janvier 

92 

4.1 

3.6 

86 

48 

fevrier 

84 

4.9 

3,6 

81 

78 

m ars 

80 

7,7 

3,7 

75 

127 

av ril 

88 

9.9 

3,6 

73 

177 

mai 

95 

13.3 

3,1 

74 

201 

juin 

74 

16.9 

3 

73 

238 

ju il let 

69 

19.1 

2.9 

72 

233 

aout 

76 

19 

2.8 

72 

209 

septem bre 

72 

16.1 

2.9 

75 

163 

o ctobre 

94 

12.6 

3,1 

82 

97 

nov em bre 

95 

7,6 

3,3 

85 

58 

de cem b re 

104 

5,1 

3,5 

85 

41 

Moyenne annuelle 

1023 

11,36 

3,3 

78 

139,16 


(1) Cette variable est generalement reconnue comme critere de discrimination entre climats oceaniques et continentaux 
(Joly et at., 2010) 
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Selon la classification des types de climat en France effectuee par Joly et al. (2010), nous 
trouvons que la plupart de la Brenne se trouve dans le « climat oceanique degrade des plaines du 
Centre et du Nord » (type 3 sur la Carte. 2). Les principales caracteristiques de ce type de climat 
sont: une amplitude thermique annuelle superieure a 15 °C, une temperature moyenne annuelle 
proche de 11°C et un cumul annuel de precipitation voisin de 700 mm. Nous trouvons aussi que nos 
terrains d'etude limousins se situent dans les limites du « climat oceanique altere » (type 4 sur la 
Carte. 2). Ce type de climat est plus humide que le precedent mais sa temperature moyenne annuelle 
depasse le seuil de 11 °C. 


Par contre, le climat de cette region subirait de plus rapides variations de types de temps, 
autrement dit une plus grande instability climatique a courte echelle temporelle, ce qui aurait des 
repercussions sur la duree des stratifications, en la diminuant, ou encore sur la dynamique des eaux, 
en l’augmentant (D. Brunaud, 2007, p.52). 


Les types de climat en France 



| Type 1 
1 1 Type 2 

1 Type 3 


Etang du Chateau 


n Type 4 
Type 
Type 6 

■ Grand etang de Cieux 



Type 7 
Type 8 

Hors interpolation 
Etang Cistude 


Carte. 2 : Les types de climat en France 
Source : Joly et al., 2010 cartographie modifiee par P. Bar-tout, 2015b. 
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Parce que cette these de doctorat est une these principalement dans le domaine de la climatologie 
et parce que nous n’avions le temps de prendre les mesures sur le terrain que pendant une seule 
annee pour chaque type d’etangs, nous estimons qu'il est de forte importance de faire une 
comparaison entre les annees pendant lesquelles nous avons pris les mesures sur les terrains et une 
serie des annees precedentes pour savoir ou se trouvent exactement ces annees de mesures par 
rapport au cycle climatique actuel de la region Centre et de la region Limousin. 

En fait, le choix de la meilleure echelle de temps pour etudier revolution du climat pour une 
region donnee necessite de preciser tout d'abord ce que recouvre le mot « climat». Le climat, 
coniine nous le comprenons est l'ensemble des phenomenes meteorologiques qui caracterisent l’etat 
de l'atmosphere en un lieu donne et sur une certaine periode de temps qui s'etend d’un mois ou une 
saison a des milliers ou millions d’annees. G. Beltrando (2004, p. 119) precise que « le climat ne 
renvoie a aucune dimension precise : on peut parler du climat de la Terre pour une periode donnee 
(parfois de plusieurs milliers d'annees...), ou de celui d'un espace tres reduit (par exemple d'une 
rue) ». A notre avis, la longueur de la periode climatique, qui n'a pas de liens evidents avec les 
facteurs naturels comine les taches solaires par exemple, depend du chercheur et plus precisement 
de la problematique de son etude. 

Prenons par exemple l’echelle de temps la plus adaptee avec les recherches agronomiques qui 
varie entre un mois et une decennie. Dans ce type de recherches, le cycle saisonnier des ressources 
en eau est fortement module d’une annee a l’autre. La previsibilite saisonniere constitue done un 
enjeu majeur pour optimiser les dates de semis, de traitement et de recolte. Un changement repete 
du cycle imposera un changement d’especes cultivees et de pratiques agricoles. Autre exemple, les 
chercheurs qui s’interessent a 1'augmentation du niveau de la mer utilisent les periodes climatiques 
allant des decennies aux siecles. 

En general, la periode climatique de 30 ans est la plus utilisee dans les recherches climatiques 
qui etudient revolution du climat. Cette periode est accreditee par l’Organisation Meteorologique 
Mondiale (OMM), elle correspond globalement au temps necessaire pour l'apprentissage et la 
transmission d’une generation humaine a l'autre. Devolution du climat selon cette periode est alors 
sans hen avec les evenements naturels qui se repetent sur une courte periode de temps comine les 
taches solaires et les oscillations oceaniques comine l’oscillation australe El Nino (ENSO). 

« Plus une serie d'observations est prolongee, plus Vetude du climat, notamment dans ses 
anomalies et ses variations, peut etre poussee » (Estienne et Godard, 1970, p. 9). Pour cela, nous 
comparons nos donnees meteorologiques collectees sur les terrains d’etude (Tables 3 et 4) avec une 
serie de donnees meteorologiques recouvrant les quarante demieres annees. Une periode superieure 
a 30 ans est necessaire pour savoir si le climat va faire un cycle climatique complet ou pas. 
L'approche que nous avons suivie est illustree par le travail de [Garcia et Gallego (1993) et 
Sahsamanoglou et al., (1993)] qui ont identifie une periodicite d’environ 40 ans. 

Afm de realiser cette comparaison nous avons utilise des parametres climatiques de moyennes 
mensuelles et annuelles enregistrees dans trois postes d'observation en fonctionnement pendant les 
40 dernieres annees (1976-2015). Ces stations sont les plus proches de nos terrains d’etude. Elies 
sont done representatives de la region d’etude. Ces stations sont: la station Limoges-Bellegarde 
situee en Haute-Vienne (la station la plus proche de l’etang de Chateau et l’etang de Cieux) et les 
stations Meteo-France de Chateauroux-Deols et de Rosnay situees en Indre (les stations les plus 
proches de l’etang Cistude). En fait, nous avons utilise les donnees de deux stations Meteo-France 
pour l’etang Cistude parce que la station de Rosnay (la plus proche de l’etang) ne possede des 
donnees que depuis 1993. 
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Table 5. Les valeurs moyennes mensuelles des parametres meteorologiques mesurees au bord de 
I'etang Cistude entre aout-2013 et aout-2014 


Mo is 

Precipitation (mm) 

Temperature (*C> 

Vitesse a2,25 m (m/s) 

H umidrte (%) 

Rayonnement (W/m*) 

janv ier 

68,5 

7,4 

0,8 

90 

46,8 

f evrier 

93 

8 

1.7 

84 

82,9 

mars 

27 

9,4 

0,9 

78,5 

168,3 

av ril 

41 

12,7 

1 

77 

187,1 

mai 

98 

13,9 

1.5 

78,9 

220.1 

juin 

88 

19,1 

1,1 

74,6 

2702 

juillet 

114 

20,2 

0,9 

79 

227,3 

aout 

14 

19,1 

0,8 

76 

2352 

septembre 

69 

16,9 

0,7 

79 

148 

octobre 

124,5 

14,7 

0,7 

87 

90,7 

novembre 

128,3 

7,8 

1,4 

88 

50,8 

decembre 

54,5 

4,7 

0,8 

89 

58,4 

Moyenne 

919,8 

12,83 

1 

82 

148.8 


Table 6. les valeurs moyennes mensuelles des parametres meteorologiques mesurees au bord de 
I'etang de Chateau entre debut septembre-2014 et fin aout-2015 


Mois 

Precipitation (mm) 

Temperature (“C) 

Vitesse a 2.25 m (m/s) 

H um idite (%) 

Rayonnement (W/m s ) 

jartvier 

123.6 

4,1 

0.7 

87.8 

39.9 

fewier 

100.8 

3,5 

1,1 

76.2 

76.3 

mars 

93.3 

8,2 

0.9 

78.4 

103,5 

avril 

24 

12,3 

0.9 

70.8 

163.3 

mai 

89.4 

14.8 

0.9 

74,7 

196.9 

juin 

44.7 

20 

0,7 

68.4 

263.7 

juillet 

3.9 

21.9 

0.9 

64.2 

241,5 

aout 

95.7 

20.1 

0.6 

72.5 

201,2 

septembre 

34.44 

16.6 

0.4 

81.6 

198.8 

octobre 

88.73 

12.7 

0.3 

89.8 

120 

novembre 

109.8 

10.5 

0.5 

92.8 

56.3 

decerrbre 

90.6 

4.9 

0,7 

93.3 

35 

M oyenne 

898.97 

12.47 

0,7 

79.2 

141,4 


En principe, etant relevees par des professionnels, les donnees sont fiables. Le test du cumul des 
residus de regression d’une serie par rapport a celle de reference a ete applique (Rosnay par rapport 
a Limoges-Bellegarde). 


Parmi l'arsenal existant de techniques visant a decomposer une chronique en bruit, cycle et 
tendance, nous avons eu recours a la technique la plus repandue pour rechercher ou valider 
l’existence d'une tendance : 


Cette technique est le lilt rage par les moyennes mobiles d'ordre 5. 

Xi = (Xi -2 + X,J + X, + X i+I + X i+2 ) / 5 .(18) (Carrega, 1993) 

En fait, nous avons utilise la valeur moyenne de cinq premieres annees dans la serie pour 
calculer la valeur filtree pour les deux premieres annees dans la serie. Du meme, pour calculer la 
valeur filtree des dernieres annees dans la serie nous avons utilise la valeur moyenne des cinq 
dernieres annees dans la serie. 


En raison de la grande fluctuation d’une annee a l’autre ou d'une annee anormale par rapport aux 
annees precedentes et suivantes, les valeurs filtrees ne donnent pas une tendance claire. Pour cela, 
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nous avons applique le filtrage precedent aux valeurs deja filtrees. Cette derniere operation nous a 
permis d’obtenir une tendance tres claire pour exprimer les variations du climat de cette region 
pendant les quarante dernieres annees. 

Pour distinguer entre des annees humides ou chaudes des annees seches ou froides nous avons 
utilise l’equation suivante : 

Z = (X; _ X') / a.(19) (Maheras et al, 1993) 

ou X; est la pluie ou la temperature moyenne annuelle ; X’ est la moyenne des precipitations ou la 
temperature moyenne annuelle pour la periode etudiee (1976 a 2015) ; a est l’ecart-type. 

Si Z > 0,5, l’annee est humide ou chaude, si Z < -0,5, l’annee est seche ou froide. 

Apres avoir effectue la comparaison en respectant les normes deja mentionnees, nous avons 
obtenu les resultats ci-apres. 

II convient egalement de noter que nous allons (dans cette partie) decrire, interpreter et essayer 
d’expliquer revolution des differents facteurs climatiques dans la region d’etude pendant les 
quarante dernieres annees. Nous nous interessons ici a montrer la tendance generate de chaque 
facteur climatique alin d'etre capable de prevoir dans quelle direction le climat de cette region va 
evoluer (vers le rechauffement, vers le refroidissement, va garder ses caracteristiques actuelles?). 
Cela nous aidera a bien valoriser notre etude qui doit surement etre prise en consideration par des 
responsables pour gerer ce type de plans d'eau (des etangs) afin de savoir quel est le meilleur plan a 
mettre en place pour gerer les ressources en eau dans l’avenir proche. Nous allons eviter de 
reexpliquer toutes les caracteristiques du climat tempere oceanique et ses sous-types que nous 
pouvons trouver dans l’ouvrage d’Estienne et Godard, (1970, p.247-268). 

La temperature de I'air 

Des (Tables. 3 et 4), nous trouvons que pour la periode de 1976 a 2015, la Haute-Vienne et la 
Brenne, connaissent une amplitude thermique annuelle de 15°C pour la premiere et de 15.5°C pour 
la deuxieme, ces valeurs sont tres proches du chiffre propose par (Estienne et Godard, 1970) pour 
l'amplitude moyenne annuelle du climat oceanique vrai. A l’echelle des deux annees de mesures sur 
les terrains d’etude, l’amplitude annuelle a l’etang Cistude en Brenne (voir Table. 5) est egale a 15.5 
°C, cette amplitude annuelle correspond exactement a l’amplitude annuelle moyenne de la Brenne 
pendant les 40 dernieres annees. Avec une amplitude annuelle de 18,4 °C, enregistree a l'etang de 
Chateau en Limousin, la valeur de cette amplitude depasse la valeur moyenne de cette region. La 
raison de cette valeur est que la temperature moyenne du mois de fevrier etait inferieure a la 
normale de ce mois et la temperature moyenne du mois de juillet etait superieure a la normale de ce 
mois. 

A l'echelle des quarante dernieres annees, le mois de janvier, en Limousin comine en Brenne, est 
le mois pendant lequel, la temperature de l'air enregistre sa valeur moyenne mensuelle la plus basse. 
Apres ce mois, la temperature moyenne mensuelle commence a augmenter pour enregistrer sa 
valeur la plus haute pendant le mois de juillet. 


65 




Bien que le total des heures de jour pendant le mois de Juin (464.4 heures) (1> soit plus eleve que 
pendant le mois d’Aout (430.2 heures), la temperature moyenne mensuelle pour le mois d’aout est 
superieure a celle du mois de Juin. II en va de meme pour les mois de septembre (367,9 heures) et 
octobre (328,7 heures), qui enregistrent des temperatures moyennes mensuelles superieures a celles 
des mois d’Avril (400,3 heures) et Mai (457,5 heures). Nous pouvons expliquer ce decalage des 
temperatures elevees sur la fin de l'ete et l'automne par la portion d’energie solaire utilisee dans les 
differents processus et aussi du fait de l’influence calorifique de l’ocean. Pendant le printemps et la 
premiere partie d’ete, une grande partie de l’energie solaire arrivee a la surface du sol va etre perdue 
comme chaleur latente de vaporisation pour evaporer l’eau existant dans le sol, les plans d’eau et les 
plantes, une autre partie va etre emmagasinee dans le sol, l’eau et les plantes pour augmenter leur 
temperature et la partie restante de l’energie solaire va etre utilisee comme chaleur sensible. Par 
contre, pendant la demiere partie d’ete et l'automne, la diminution de l’humidite du sol se traduira 
par une augmentation de la proportion de l'energie solaire utilisee sous forme de chaleur sensible et 
la perte d'une partie de la chaleur emmagasinee dans le sol, les plans d’eau et les plantes vont 
augmenter les temperatures mensuelles moyennes dans ces mois. 

En ce qui concerne Involution de la temperature dans la region de Limoges, nous pouvons, en 
general, diviser les quarante demieres annees en deux parties, la premiere couvre la periode entre 
1976 et 1994, la seconde s'etend de 1995 a 2015. La premiere periode est consideree comme plus 
moderee que la seconde car la temperature moyenne annuelle pendant la seconde periode ne 
descend a mo ins de 11°C qu'en deux annees, la premiere est l’annee de 1996 avec une temperature 
moyenne de 10,93 °C et la deuxieme est l’annee de 2010, l’annee la plus fraiche du XXI eme siecle 
dans cette region, avec une temperature moyenne ne depassant pas 10,44 °C. Par contre la 
temperature moyenne annuelle de la majorite des annees de premiere periode ne depasse pas le seuil 
de 11°C. Nous trouvons dans cette partie l’annee 1980 qui est l’annee la plus froide dans la serie 
etudiee (voir la figure. 6). 

Nous pouvons clairement constater dans la (Figure. 6) six sous-periodes d’une longueur variant 
entre 6 et 8 ans. Pendant ces periodes, la temperature complete un cycle. Bien que plusieurs 
precedentes etudes n’aient pas trouve une relation simple et claire entre la temperature de fair et les 
taches solaires, comme celle de (Stellmacher, 1993), notre etude montre la presence d'une regularite 
partielle de revolution des temperatures. Cette regularite partielle peut etre reliee au fameux cycle 
des taches solaires de Schwabe qui varie entre 6 et 16 ans (R. Stellmacher, 1993, p 206). 



Figure 6. La variation de la temperature moyenne annuelle de I'air en Haute-Viennependant les quarante 

demieres annees 


(1) La longueur de la journee a ete calculee en utilisant la latitude de l'etang de Chateau (45,917 °N) 
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De la (Figure. 6), nous constatons aussi que la courbe reliant les valeurs moyennes mobiles des 
Temperatures Moyennes Annuelles (TMA) prend une tendance au refroidissement entre 1976 et 
1980, parce que « L’ete 1980 etait le 4ieme ete consecutivementfroid » (1) . Ensuite, la courbe prend 
une tendance au rechauffement jusqu'a l’annee de 2003. Cela nous permet de dire qu'il y a une 
accentuation du rechauffement depuis le debut des annees 1980. Apres l’annee 2003, et a l’exception 
de l’annee 2011 qui etait l’annee la plus chaude dans la serie etudiee et en meme temps une annee 
totalement contrastee avec l’annee precedente de 2010, la temperature a pris une tendance au 
refroidissement jusqu'a l’annee 2013, la date a partir de laquelle la tendance a repris sa direction 
positive. 

La serie des temperatures moyennes annuelles montre une hausse nette en Limousin ou la 
tendance donne une croissance de 1°26 entre 1976 et 2015. Cela veut-dire d’une hausse des 
temperatures moyennes en Haute-Vienne de l’ordre de 0,315°C par decennie sur la periode 1976- 
2015. Cette valeur de rechauffement n'etait pas la meme pour tous les mois de l’annee. Alors que la 
temperature moyenne mensuelle pour le mois de Fevrier a chute d’un degre Celsius (1°C) au cours 
des quarante dernieres annees, la temperature moyenne pour le mois de Decembre est restee 
presque stable avec une augmentation negligeable de 0,1 °C, la temperature moyenne pour les mois 
d’Avril, de juin et de mai a augmente de 2.75, de 2.55 et de 2.05 °C respectivement. Autrement dit, 
le rechauffement en Limousin est plus marque au printemps. 

La serie des (TMA) en Brenne montre la meme chose que la Haute-Vienne. Mais, en Brenne, les 
six sous-periodes sont moins claires, surtout la quatrieme et la cinquieme sous-periodes, ou nous 
constatons que revolution de la temperature prend une periode de l’ordre de 2 a 3 ans qui est peut- 
etre due au phenomene Q.B.O ( Quasi Biennial Oscillation) (voir la Figure. 7). En fait, pour 
expliquer une telle evolution, il faut, peut etre, prendre en consideration non seulement la variabilite 
de l’irradiation solaire mais aussi l'effet de serre. Parce que, si la station meteo-France de Limoges- 
Bellegarde est situee a l’aeroport (qui est en milieu rural, plutot rurbain), la station de Rosnay est 
situee au coeur d’une zone rurale. 

En ce qui conceme la variabilite de la tendance de la temperature moyenne annuelle en Brenne 
pendant les quarante dernieres annees, nous remarquons la meme chose qu'en Haute-Vienne. Mais, 
en Brenne la tendance generate des temperatures moyennes annuelles montre une hausse nette de 
1°6 entre 1976 et 2015 (soit une hausse de l’ordre de 0.4°C par decennie). A l'echelle des mois, au 
contraire du mois de fevrier en Haute-Vienne, ce mois en Brenne a une tendance au rechauffement 
de 0,3 °C. En Brenne comine en Haute-Vienne les mois d’avril, juin, novembre et mai ont une 
grande tendance au rechauffement de 3 ; 2,7 ; 2,4 et 2,3 °C respectivement pour la periode de 1976 
a 2015. 

En ce qui conceme la position des annees pendant lesquelles nous avons pris les mesures sur les 
etangs d’etude par rapport aux quarante dernieres annees, la (figure. 6) montre que l’annee 2014- 
2015, l’annee pendant laquelle nous avons pris les mesures a l'etang de Chateau, est une des annees 
les plus chaudes. Cette annee avec 12,46 °C de temperature moyenne annuelle vient a la deuxieme 
place apres 2011 qui a une temperature moyenne annuelle de 12,7 °C. Avec cette temperature 
moyenne annuelle de l’annee 2014-2015 qui depasse la temperature moyenne des quarante dernieres 
annees (11,36 °C) nous considerons que les mesures directes de ['evaporation effectuees a l’etang de 
Chateau represented un des plus forts taux d’evaporation par rapport aux 40 dernieres annees. 

La (figure. 7) montre que l’annee de mesure sur l'etang Cistude en Brenne (2013-2014) est 
l’annee la plus chaude depuis 40 ans. Avec une temperature moyenne de 13,1 °C qui depasse la 
normale des 40 dernieres annees (11,85 °C), nous considerons que le taux d’evaporation de cette 
annee represente le taux le plus haut mesure en Brenne depuis 40 ans. 

(1) Source : Meteo-Paris http://www.meteo-paris.com/chronique/annee/198Q 
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Notre consideration precedente peut etre correcte theoriquement. Mais notre expertise et nos 
mesures quotidiennes sur le terrain nous ont appris que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, 
quand nous comparons deux jours qui ont la meme temperature moyenne joumaliere mais le 
premier a un couvert nuageux tres dense et le second a un ciel totalement degage, nous trouvons que 
l’evaporation pendant le deuxieme jour est du double ou du triple de l’evaporation pendant le 
premier jour. Pour cela, il nous fallait analyser les autres facteurs climatiques qui jouent un role tres 
important dans le processus de l’evaporation. 



Figure 7. La variation de la temperature moyenne annuelle de I'air en Brenne pendant les quarante dernieres 

annees 

Le ravonnement solaire ou la radiation globale 


La dependance a la temperature moyenne quotidienne ou mensuelle, pour estimer l’evaporation, 
peut nous conduire souvent a des resultats tres eloignes des valeurs reelles de l’evaporation 
mesurees sur le terrain, car avec un ecran nuageux mince, l’augmentation du rayonnement solaire 
diffuse peut compenser la diminution du rayonnement direct, de telle maniere que la radiation 
globale reste elevee ; mais un plafond nuageux epais se traduit immanquablement par une baisse de 
la radiation globale (1) , car a fimportante absorption s’ajoute la part croissante d’energie perdue par 
reflexion. Ce plafond nuageux travaille en meme temps a empecher une grande partie du 
rayonnement infrarouge de se perdre dans l’espace extra-atmospherique, il garde done une petite 
amplitude thermique entre les temperatures diurne et nocturne. En consequence, la temperature 
moyenne quotidienne de ce jour peut etre egale, et meme, superieure a la temperature moyenne 
quotidienne d’un jour avec un ciel totalement degage. 

Nous connaissons la constante solaire ou la puissance totale moyenne de toutes les ondes 
solaires (entre 0,13 et 25 pm), a la limite superieure de l'atmosphere sur une surface perpendiculaire 
au rayonnement egale a 1 370 W/m 2 (Beltrando, 2004, p. 8) 

Sur la surface du soleil, il existe des taches qui periodiquement peuvent modifier la quantite 
d’energie rcguc au sommet de l’atmosphere ; la valeur de la constante solaire n’est done pas 
rigoureusement identique a l’echelle pluriannuelle. 


(1) Quant on parle de la radiation globale ou du rayonnement global, on ne parle pas seulement du rayonnement solaire 
direct, mais aussi d'une bonne partie du rayonnement diffuse par des nuages, des poussieres et des autre 
composantes de l'atmosphere, qui atteint le sol. 
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La puissance moyenne reguc par unite de surface de la terre est d’environ 340 a 342 W/m 2 . En 
moyenne, 70 % de cette energie est absorbee par la planete (Tatmosphere, ocean et continent) ; le 
reste, environ 30 %, repart directement vers l’espace par reflexion ou apres diffusion. La puissance 
absorbee, toujours en moyenne pour l’ensemble de la planete, est linalcmcnt d’environ 240 W/m 2 . 

Parce que le rayonnement arrivant a la surface des continents et des oceans varie, d’une part en 
fonction de la latitude et des saisons (plus Tangle d’incidence est faible plus la reflexion est 
importante) ; d’autre part en fonction de la nature des surfaces (les nuages amplifient fortement la 
reflexion). II varie aussi en fonction de Tepaisseur de la couche d’atmosphere traversee. 

En fait, la plupart des donnees d’insolation, concernant le climat oceanique vrai, s’echelonnent 
entre 1800 et 2200 heures par an, de sorte que le climat maritime n’est guere mo ins ensoleille que 
nombre de climats continentaux temperes. Par contre Tinsolation hivernale est toujours fortement 
reduite : 20 a 25 % du temps possible contre 60 a 65 % en ete (Estienne et Godard, 1970, p. 255). 

La valeur moyenne annuelle du rayonnement global re?u par jour dans la region Limousin et 
pour la periode de 1976 a 2015 est egale a 141,23 W/m 2 , en depit de ses variations importantes d’un 
jour a l'autre. En effet, les ecarts interannuels sont faibles (beaucoup plus faibles que pour les 
precipitations, comine nous allons voir plus loin dans cette partie). 

La valeur mediane de la serie etudiee (40 ans) est egale a 143 W/m 2 , cela veut-dire qu’une annee 
sur deux, le rayonnement global moyen depasse 143 W/m 2 . Nous pouvons remarquer a partir des 
donnees du rayonnement solaire pour la serie etudiee que le rayonnement solaire global a depasse le 
seuil de 149 W/m 2 onze fois, dont six pendant la periode allant de 2006 a 2015. Cela peut justifier la 
tendance a Taugmentation des rayonnements globaux ayant atteint le sol en Haute-Vienne comme 
en Brenne pendant la derniere decade (voir Figure. 8). 



Figure 8. L'evolution du rayonnement global ayant atteint le sol en Haute-Vienne pendant les quarante dernieres 


annees 

De la (Figure. 8) nous remarquons que le rayonnement global mesure a la station Meteo-France 
de Limoges-Bellegarde varie d’une annee sur l’autre. Mais, en general, cette variation a une 
tendance a Taugmentation pour la periode de 1976 a 2015. Cette tendance, n’a pas toujours la meme 
direction, car elle avait une direction negative jusqu’a Tannee 1980. A partir de cette derniere annee, 
elle a pris une direction positive jusqu’a l’annee de 1989. C’est Tannee pendant laquelle le 
rayonnement global a enregistre sa valeur la plus elevee pendant la periode etudiee. Apres l’annee 
1989, le rayonnement global ayant atteint le sol a diminue pour completer un cycle de 20 ans, 
commenQant en 1979 et finissant en 1999. Nous ne pouvons vraiment pas trouver un lien fort entre 
ce cycle de 20 ans et les cycles des taches solaires qui varient entre 6 et 16 ans selon (R. 
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Stellmacher, 1993, p 206), mais nous pouvons justifier ce cycle par la baisse du nombre des jours 
nuageux ou par la diminution de la densite des couverts nuageux. Apres l’annee 1999, la radiation 
solaire globale enregistree a la station de Limoges-Bellegarde a montre une forte tendance a 
l'augmentation qui a attient sa valeur maximale en 2007 pour poursuivre avec une tendance nulle 
(voire legerement a la diminution) 

Aux echelles mensuelle et saisonniere, nous trouvons pour la region Limousin que la radiation 
solaire globale pendant la saison d'automne (septembre, octobre et novembre) a une tendance 
generale a la diminution de -0,8 W/m 2 (une valeur moyenne par decade). Par contre les autres 
saisons ont toutes une tendance a l’augmentation du rayonnement global qui atteint le sol, et la 
tendance la plus forte est enregistree pour le printemps (+13 W/m 2 comine une valeur moyenne par 
decade). +2 W/m 2 et +6 W/m 2 (comine des valeurs moyennes par decade) pour les saisons d’hiver et 
d’ete respectivement. 

En general, ces tendances saisonnieres vont accelerer le refroidissement de l'eau pendant 
l’automne, et cela provoquera une diminution du taux d'evaporation pendant les mois de cette saison 
qui ne represente, generalement, qu'une petite portion du total de l'evaporation annuelle. Par contre, 
l'augmentation du rayonnement solaire pendant le printemps va accelerer le rechauffement de la 
temperature de l’eau et en consequent, augmenter le taux d’evaporation pendant les mois chauds de 
l’annee, surtout (mai, juin, juillet et aout) qui peuvent produire plus de 60 % d’evaporation annuelle 
dans la region d’etude (details plus tard dans cette these). 

Ce dernier paragraphe nous emmene a une remarque que nous avons emise depuis les premiers 
jours de prise des mesures sur les terrains. C'est que le processus d’evaporation est plus lie a la 
temperature de la surface de l’eau qu'a la temperature de fair. Plus precisement, plus l’ecart entre la 
temperature de l'eau et la temperature de fair est grand, plus l'evaporation est elevee. Pour cette 
raison, il est de forte importance d’etudier la temperature de l’eau pour savoir quel est exactement 
son role dans le processus d’evaporation, mais parce que les reseaux des stations Meteo-France et 
meme les stations hydrologiques qui mesurent les debits des riviere et des fleuves ne possedent pas 
de donnees sur la temperature de l'eau, nous allons detailler ce facteur dans le deuxieme chapitre de 
cette these. 

En ce qui concerne la Brenne, malheureusement, ni la station de Chateauroux, ni la station de 
Rosnay ne possedent de donnees sur le rayonnement global avant 2008. Done, une serie trop courte 
pour evaluer Involution du rayonnement dans cette region. Pour cela, nous supposons que 
Involution du rayonnement solaire qui atteint le sol en Brenne est semblable a celui de la region de 
Limoges. Notre supposition precedente peut etre une source d’incertitude sur les resultats, car 
l’evolution du rayonnement global re?u au sol est tres liee a la nebulosite. Mais les resultats restent 
acceptables car la Haute-Vienne et la Brenne ne sont pas tres loin l'une de fautre. 

La figure (8) montre aussi que l’annee, pendant laquelle, nous avons pris les mesures a l’etang de 
Chateau (2014-2015) etait une des annees qui ont re 9 u une grande quantite de rayonnement. Avec 
une moyenne journaliere de 149,35 W/m 2 cette annee depasse bien la normale des 40 demieres 
annees, et elle vient en huitieme place apres les annees 1989, 2011, 1976, 1997, 2007, 1991 et 2005 
lorsque le rayonnement quotidien moyen dans chacun d’eux etait 154 ; 151,54 ; 151,33 ; 151,27 ; 
150,77 ; 149,97 et 149,83 respectivement. 

En ce qui concerne l’annee 2013-2014 durant laquelle nous avons pris les mesures directes sur 
l'etang Cistude, la moyenne journaliere du rayonnement global est egale a 148,8 W/m 2 , ce qui 
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depasse bien la moyenne des huit annees de donnees que possede la station Meteo-France de 
Rosnay. 


Comrne nous avons vu en ce qui conceme la temperature de Fair, le rayonnement global en 
Limousin comrne en Brenne, etait fort pendant les annees de mesures par rapport aux quarante 
dernieres annees. Pour cette raison, nous pouvons dire que les mesures effectuees a l'etang Cistude 
et a l’etang du Chateau sont des valeurs qui represented les annees les plus chaudes depuis quarante 
ans. 

L 'hwnidite relative 


L'humidite relative ou deficit de saturation est un des parametres climatiques qui joue un role 
important dans le processus d’evaporation. L'humidite relative de la Brenne comine de la Haute - 
Vienne est elevee, car sa moyenne annuelle est egale a 80% pour la premiere et 78 pour la 
deuxieme. Bien que la Brenne se trouve a une altitude moyenne de 100 metres au dessus du niveau 
de la mer, son humidite relative est superieure a celle de la Haute-Vienne qui se trouve, en general, 
a une altitude plus haute. L’explication la plus probable de cette difference peut etre en lien avec la 
haute densite (1) des plans d’eau et surtout des etangs en Brenne par rapport au Limousin (confirmee 
par les travaux d’Abdelhamid Azaroual en Brenne, resultats non publies). 

En general, l’humidite relative moyenne mensuelle de la region d’etude varie entre 88 % pour le 
mois de decembre (le mois le plus humide) et un peu plus de 71 % pour le mois de juillet (le mois le 
moins humide dans cette region). II est important de mentionner qu’il est tres rare que l’humidite 
relative moyenne mensuelle, meme pour le mois le moins humide, descende en-dessous 60 %. Cette 
basse valeur est enregistree seulement trois fois en Limousin (juin 1976 avec 51%, mai 1989 et juin 
1989 (2> avec 59 pour chacun) et trois fois en Brenne (juin 1976 avec 55%, juillet 1990 (2) avec 56% et 
aout 1990 avec 54%). 

Comine les autres facteurs climatiques, l’humidite relative a vu des fluctuations d’une annee sur 
l'autre, mais au cours des quarante dernieres annees, nous ne constatons qu’une tendance a une 
legere diminution de moins de 2% en Brenne et encore moins de 2% en Limousin. A l’echelle 
mensuelle, 

en Limousin, nous remarquons que l'humidite relative a une tendance a l'augmentation du 
mois d’octobre au mois de janvier. Pendant ce dernier mois, la tendance positive enregistre 
sa valeur la plus elevee (+3%). Par contre, l'humidite relative a une tendance a la diminution 
a partir du mois de mars jusqu’au mois de septembre et elle enregistre sa valeur la plus forte 
vers la direction negative pendant le mois de juin (-3,5%). 

en Brenne, l'humidite relative a une tendance negative pendant tous les mois de l’annee sauf 
les mois d’aout, septembre et novembre ou nous remarquons des tendance a l’augmentation 
pour la periode de 1976 a 2015 de 2, 1 et 1,2% respectivement. La valeur la plus forte pour 
la tendance negative est enregistree en fevrier et mars, -6 et -6,7% respectivement. 

En fait, la diminution de l'humidite relative pendant les mois froids de l’annee ne provoque 
qu'une difference negligeable pour le taux d’evaporation annuelle. Mais, une telle diminution 
pendant les mois chauds de l’annee aura une augmentation considerable sur le total de 1'evaporation 
annuelle. Heureusement, cette diminution ne depasse le seuil de -2,8 % que pour le mois de juin qui 

(1) La densite ici signifie le pourcentage entre la superficie occupee pas les etangs et la superficie libre de l'eau. 

(2) Pendant ces deux annees la France a souffert d'une secheresse, dont les impacts economiques sont plus importants 
que ceux de l'annee 1949 (Cailliez et Peramaud, 1993) 
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est le mois chaud pendant lequel nous constatons la valeur la plus forte dans la direction negative 
de la tendance de l'humidite relative. 


Pendant les deux annees durant lesquelles nous avons effectue les mesures sur les terrains 
d’etudes, l'humidite relative moyenne annuelle a ete voisine de la valeur moyenne pour les quarante 
dernieres annees. 

La vitesse du vent 


La vitesse du vent est aussi un facteur important dans le processus d'evaporation. Elle travaille a 
renouveler la couche de fair qui est en contact direct avec la surface de l’eau ou la surface des 
feuilles des plantes. Le renouvellement de cette couche d’air accelere le processus de l’evaporation. 
Done, plus la vitesse du vent est elevee, plus l'evaporation est grande. 

En general, les vents sont souvent forts dans les milieux oceaniques vrais : il n'y a que 10 % de 
temps calme a Brest contre 45 % en Alsace (Estienne et Godard, 1970, p.253). A Limoges, les 
calmes represented 28 % (quasi-normale de 29 ans, de 1963 a 1991, Lemarchand et Galliot, 1992). 
En Brenne, a notre connaissance, il n'y a pas d'etude qui declare un chiffre precis sur le pourcentage 
du temps calme, mais en comparant les (Tables. 3 et 4), nous trouvons que la vitesse moyenne du 
vent prise a 10 metres du sol en Brenne pour la periode (1976-2015) est presque egale a celle prise 
en Haute-Vienne. 

La region d'etude est soumise, pendant la plupart de temps, a l’influence du flux zonal d'Ouest 
qui est toujours d’origine maritime ; ses caracteristiques sont celles qu'il a acquises apres avoir 
longuement balaye l’ocean ; il est toujours humide, doux l’hiver et frais l'ete. Parfois, surtout en 
hiver, elle recoil des vents venant du nord-est, vent d’origine continentale tres firoid. 

En regardant les donnees climatiques (donnees inedites) qui represented les variations de la 
vitesse du vent, prise a 10 metres au-dessus du sol, pendant les quarante dernieres annees, nous 
remarquons des fluctuations de la vitesse du vent d’une annee a l’autre avec une tendance legere 
vers l'augmentation en Haute-Vienne (station Limoges-Bellegarde). De meme, nous remarquons 
qu'en Brenne la tendance de la periode allant de 1976 jusqu'a 2000 etait une tendance a 
l’augmentation, mais a partir de l’annee 2000 nous commencons a constater une tendance tres claire 
de diminution de la vitesse du vent. Nous pouvons justifier cette diminution par le developpement 
des arbres qui existent partout autour de la station de Rosnay. 

En ce qui concerne la vitesse moyenne du vent pendant les annees de mesures sur les terrains 
d'etude, nous trouvons que l’annee 2014-2015, pendant laquelle nous avons pris les mesures a 
l’etang du Chateau, a une vitesse moyenne annuelle du vent un peu au-dessous de la moyenne des 
quarante dernieres annees. Mais, l’annee 2013-2014, l’annee de mesure sur l’etang Cistude en 
Brenne, etait tres au-dessous de la normale des quarante dernieres annees. 

Il est de forte importance de noter que la vitesse du vent la plus faible, a l’echelle annuelle, est 
enregistree pendant les etes en Limousin cornme en Brenne. Mais la vitesse du vent pendant cette 
saison a des valeurs plus elevees l’apres-midi et plus faibles au cours de la nuit. Ce mouvement du 
vent qui renouvelle fair en rcmplacant fair humide par de fair plus sec, plus capable d’emmagasiner 
de la vapeur d’eau, a une grande influence sur le processus d'evaporation, cornme nous le verrons en 
details plus loin dans cette these. 
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Les precipitations 


Bien que les precipitations ne jouent pas un role direct dans le processus d'evaporation et ne 
peuvent pas donner des signes fiablcs pour estimer la quantite de rayonnement solaire arrivee au 
sol, elles restent une composante essentielle dans le bilan hydrologique. 

La connaissance des precipitations tombees est tres importante pour calculer la quantite en eau 
qui entre directement dans le bilan hydrologique des etangs en tombant sur la surface de ces plans 
d'eau, et pour estimer la quantite en eau qui arrive a l'etang par les cours d’eau qui drainent une 
partie des precipitations tombees au-dessus du bassin versant. 

Les precipitations dans ce type de climat connaissent des variations regionales importantes, les 
variations inter-annuelles etant plus limitees. Les variations sont d’autant plus faibles que le volume 
des pluies est plus eleve (Estienne et Godard, 1970, p. 254). 

Le temps de l'Ouest, dominant dans la region d'etude, donne des resultats tres differents en 
fonction des reliefs rencontres : « une perturbation d'Ouest attaquant directement le Massif Central 
deverse des pluies souvent copieuses sur le Limousin, alors que les bassins de VAllier et de la Loire, 
abrites par les reliefs jouissent au me me moment d'un temps partiellement ensoleille, avec 
d’insignifiantes averses » (Estienne et Godard, 1970, p. 250). Pour cette raison nous pouvons 
expliquer pourquoi la region de Limoges, situe a peu pres a 300 metres au-dessus du niveau de la 
mer, re 9 oit un peu plus de 1000 mm/an de precipitations, alors que la Brenne, situee au nord de la 
Haute-Vienne a une altitude moyenne de 100 metres ne re 9 oit, en moyenne, que 730 mm de 
precipitations par an (voir Figure. 9). 



Figure 9. L'evolution des precipitations annuelles en Haute-Vienne et en Brenne pendant les quarante dernieres 

annees 


En analysant les donnees climatiques concemant les precipitations pour les quarante dernieres 
annees, nous avons trouve qu’en Haute-Vienne comine en Brenne, il n’existe aucun mois sec. Mais 
les precipitations sont plus elevees en automne et en hiver et plus faibles en ete, surtout en juillet et 
aout. 


Les precipitations en Limousin comme en Brenne ont, pour la periode de 1976 a 2015, une 
tendance tres claire a diminuer, de plus de 100 mm en Limousin et de 100 mm en Brenne. 
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A l’echelle mensuelle, la tendance n’est pas la meme pour tous les mois de l’annee, nous 
remarquons que la pluie a une tendance a diminuer, en Limousin coimne en Brenne, pendant les 
mois de fevrier, decembre, mars et mai ; elle a, par contre, une tendance a augmenter pendant les 
mois d'aout, juillet, novembre et avril en Brenne ; et pendant les mois de novembre, aout et 
legerement pendant le mois d’avril en Limousin. 

En ce qui conceme la place de nos annees de mesures par rapport aux 40 demieres annees, nous 
trouvons que l’annee 2014-2015, annee pendant laquelle nous avons effectue les mesures directes a 
l’etang du Chateau en limousin, etait une annee au-dessous de la normale. Par contre, 1’annee 2013- 
2014, mesures effectuees en Brenne, etait une annee pluvieuse ou les precipitations tombees 
pendant cette annee ont bien depasse la moyenne de cette region. 

Pour conclure cette partie, la diminution des precipitations enregistrees pendant les 40 demieres 
annees, qui s'est accompagnee d’une hausse de la temperature moyenne de Fair et une augmentation 
du rayonnement solaire qui atteint la surface de la region d'etude, ont conduit a enregistrer des 
valeurs croissantes d’evaporation, coimne nous le verrons plus loin dans cette these. Si nous 
pouvons considerer les valeurs mesurees de l'evaporation, par rapport aux quarante demieres 
annees, coimne le sommet d’evaporation pour cette periode, ce ne sera pas le cas par rapport aux 
decennies a venir. Tous les modeles climatiques regionaux mis en oeuvre au Centre National de 
Recherches Meteorologie de Meteo-France prevoient une hausse des temperatures moyennes, 
comprise entre 0,6 °C et 1,3°C et une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en ete, 
comprise entre 0 et 5 jours sur l'ensemble du territoire franca is (Ouzeau et al., 2014), ce qui nous 
permet de dire que le taux d’evaporation depassera les valeurs les plus elevees enregistrees et 
mesurees a ce jour. Bien que beaucoup des modeles climatiques prevoient une augmentation des 
precipitations au cours du siecle actuel (Ouzeau et al., 2014), les responsables charges de la gestion 
des milieux aquatiques, et surtout des etangs, doivent, des maintenant, travailler a la mise en place 
d’un plan qui fera face a une augmentation prevue de perte en eau par l’evaporation. 

3.2 - Presentation geologique et morphologique generate de la region d'etude 

Bien que fun des principaux facteurs pour creer un etang soit le sol impermeable ou un sol qui a 
une permeabilite reduite, l’infiltration des eaux vers les nappes phreatiques ou meme vers des sols 
moins humides qui existent autour de l’etang reste un facteur non negligeable lors du calcul d’un 
bilan hydrologique complet pour ce type de plan d’eau. J. Marcel (1996) dit que "dans un etang 
piscicole correctement amenage a substrat argileux, les « pertes » par infiltrations et fuites sont 
estimees entre 0,5 et 0,7 mm/j". 

Nous considerons, a l’echelle du bassin versant d'etang, que l’infiltration sera negative quant la 
quantite d’eau infiltree vers des nappes phreatiques et penetrant vers le sol entourant l’etang depasse 
celle qui entre par l’ecoulement souterrain ou l'alimentation par des nappes. Nous considerons aussi 
que l’infiltration sera positive si le cas precedent est inverse. 

Parce que la quantite de l'eau infiltree a un fort lien avec la topographie du bassin versant, le type 
de sol qui constitue le fond d’etang et les roches qui existent au-dessous de l’etang, nous nous 
trouvons oblige d’effectuer une presentation de la topographie et la geologie de la region d'etude. La 
presentation que nous allons faire dans cette partie va se focaliser sur le departement de la Haute- 
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Vienne et la Brenne. II va sans dire que ce bref expose ne saurait rendre compte de la complexite de 
la structure et de l’histoire geologique et morphologique de cette region, que nous ne pouvons 
d’ailleurs clairement comprendre sans la replacer dans son cadre geographique (Massif Central 
frangais). Mais, nous donnons ici, seulement, une idee generate sur la region d'etude. 

La morphologic et la geologie de la Haute- Vienne 

La Haute-Vienne est situee a l’extremite occidentale du vaste plateau de terrain ancien, primitif, 
qui occupe le centre de la France, c’est un pays de collines, une terre de transition avec les regions 
avoisinantes : Bassin parisien et Poitou au nord, Bassin aquitain a l’ouest (Alluaud, 1856 ; Barret, 
1892 ; Bril et Floc’h, 1993 ; Sargia, 1961). 

D’un point de vue morphologique, la Haute-Vienne peut etre divisee selon A. Demangeon (1910) 
en deux regions naturelles : les hauts sommets et les plateaux limousins. 

• Les hauts sommets en Haute-Vienne se presentent sous deux aspects differents. Ce sont 
d’abord des sommets isoles, comme aux environs de Chalus au sud du departement de la 
Haute-Vienne, ou nous trouvons Montbrun (448 metres), Puycomieux (495 metres), Foret 
des Cars (546 metres) et Foret de Vieillecour (554 metres), les Hauts sommets forment 
aussi, en Haute-Vienne de veritables massifs comme, au nord-nord-est de Limoges, les 
Monts de Blond qui ont des sommets arrondis qui depassent 500 metres et, au nord-est de 
Limoges, les Monts d’Ambazac qui se dressent a plus de 600 metres (Demangeon, 1910). 
Les monts d’Ambazac et de Blond sont des prolongations des hautes terres de la Marche 
(departement de la Creuse), qui ont des altitudes un peu inferieures, mais avec des 
contrastes equivalents. Ces sommets dominent de 200 a 300 metres les autres formations 
(Ministere de l’agriculture, etude non datee (1) ). leur base est a une elevation moyenne de 350 
metres, et leurs sommets culminants atteignent celle de 731 metres au mont Gargan, et 701 
metres au Puy-de-Sauvagnac (Alluaud, 1856). 

• Les plateaux limousins se developpent autour des sommets isoles et des massifs precedents. 
Ces plateaux sont caracterises par des surfaces regulieres, qui s’abaissent doucement dans la 
direction meme des vallees. Ils sont divises en deux par la limite qui passe par les sommets 
des monts de Saint-Goussaud, d’Ambazac et de Blond. Ces terrains composent la Basse- 
Marche au nord et le Haut-Limousin au sud. L’elevation moyenne de ces terrains est de 300 
metres environ, les fonnes du relief y sont adoucies et les differences d’altitudes tout a fait 
minimes. La vallee de la Vienne qui traverse le Haut-Limousin, de l’est a l’ouest, a, 
d’Eymoutiers a Saint-Junien, une pente de 216 metres. La pente totale de cette riviere, a 
travers le departement, est de 360 metres, elle y penetre a une altitude de 500 metres sur la 
limite du departement de la Correze, et en sort a celle de 140 metres, entre Saint-Junien et 
Chabanais. La vallee de la Gartempe, a son tour, creuse le plateau de la Basse-marche. Le 
relief de ces terrains est dessine par les nombreux cours d’eau qui les sillonnent. Le talweg 
general du territoire les rend tributaires du bassin de la Loire par la Vienne (voir Carte. 3). 

Y. Battiau-Queney (1993) a aborde trois theories qui expliquent la difference d’altitude entre les 
plateaux limousins (entre 300 et 500 metres) et les hauts sommets (entre 700 et 1000 metres). 

(1) http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/PubDep/87-haute-vienne/ifn 87 1 haute-vienne 1963.pdf 
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• La premiere theorie veut que les massifs limousins correspondraient a la peneplaine poste- 
hercynienne, et que les plateaux seraient des surfaces d'erosions emboitees dans les 
precedents, (c'est le point de vue de A. Perpillou (1940), de H. Baulig (1928) et de A. 
Demangeon (1910)). 

• la seconde considere que cette difference est avant tout d'origine tectonique : «les monts 
d'Ambazac et de Blond seraient des hordts ou des demi-Horsts » (Battiau-Queney, 1993, p. 
67). Parmi les chercheurs qui ont adopte cette theorie, nous citons J. Beaujeu-Garnier 
(1954), B. Bomer (1954), R. Lacotte (1965) et J.-L. Nolf (1980). 

• la troisieme theorie attribue cette difference a l'erosion differentielle. Selon cette hypothese 
les roches les plus resistances ont construit les massifs eleves (monts d’Ambasac et de 
Blond), et les roches les moins resistantes ont construit les plateaux. Parmi les defenseurs 
de cette theorie, nous trouvons M. Derruau (1952), Godard et al. (1972) et A. Winckelle 
(1975). 


La figure (10) resume tres bien les trois theories classiques expliquant la geomorphologie du 
Limousin. 



Figure. 10 : Les trois principales interpretations du relief limousin (extrait de G. Verynaud, (1981), cite par M.- 

F Andre et al. (1994)) 


La transition avec l'lndre et le Poitou au nord, ou avec les Charentes a l’ouest se fait de fag on 
insensible : il faut sortir de la region et atteindre les terrains calcaires des Charentes pour que 
renaissent les contrastes (Bril et Floc'h, 1993, p. 4). 

La formation des terrains anciens de la Haute-Vienne remonte a des epoques geologiques 
differentes (Alluaud, 1956). Si nous voulons comprendre la geologie de ce departement, il faut done 
remonter a plusieurs centaines de millions d’annees. C'est a l'ere primaire (500 millions d’annees) 
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que les roches metamorphiques (1) et granitiques de la Haute-Vienne ont pris naissance dans la zone 
profonde de la chaine hercynienne qui s'est constitute a partir de petits bassins oceaniques 
caracterises, au debut du Primaire, par une intense activite magmatique et par l'accumulation de 
sediments rneles de produits volcaniques. Au Silurien les bassins se referment et leurs marges 
continentales entrent en collision au debut du Devonien. La chaine de collision, dont les reliefs 
furent comparables a ceux de l'Himalaya actuel, s'est edifiee durant le Devonien, puis le 
Carbonifere inferieur. La destruction des derniers reliefs se place au Carbonifere superieur et au 
Permien. Au tout debut de fere secondaire, la chaine etait deja aplanie (Bril et Floc’h, 1993, p. 6). 
Depuis 250 millions d’annees, il ne s'est plus rien passe d’important : les reliefs se sont uses 
lentement, plus ou moins selon la resistance a l’erosion des roches constituantes ; les granites sont 
restes en relief, les gneiss ont ete aplanis. Des contrecoups tres lointains, tres attenues des 
mouvements tectoniques responsables de la surrection des Pyrenees, puis des Alpes, ont quelque 
peu bouscule le vieux bloc rigide, entrainant une reprise de l'erosion des rivieres, par troncons : d’ou 
ces vallees rajeunies, en coups de sable, inattendues ; il n'y a que quelques dizaines de millions 
d’annees de cela. La grande mer secondaire n’a qu'a peine leche la base des anciens reliefs. Le 
volcanisme auvergnat n’a jamais atteint le departement de la Haute-Vienne. Les glaciations 
quatemaires ont laisse des temoins sur les hauts-plateaux, ces larges vallees en auges ou croit 
actuellement la tourbiere sur des epaisseurs de blocs et de sediments d’une etonnante epaisseur par 
endroits : plusieurs metres, voire dizaines de metres. Mais c'etait deja du temps des homines 
(Sargia, 1961, p.34). 

En ce qui concerne les roches dominantes en Haute-Vienne, nous remarquons que les roches de 
gneiss constituent la plus grande partie du sol, et notamment de la vallee de la Vienne. Dans les 
environs de Limoges, le gneiss devient granitoide, et par des transitions passe au granite a petit 
grains sans stratification sensible. Ce granite desagrege est connu a Limoges sous le nom de tuf 
(Alluaud, 1856). 

Le granite a gros grains constitue, apres le gneiss, la formations de terrains la plus considerable 
de la Haute-Vienne. Les granites les plus remarquables sont les granites porphyriques contenant de 
beau cristaux de feldspath. Dans quelques localites, cornme aux environs de Cieux, les cristaux sont 
macles (Alluaud, 1856). 

Les terrains sedimentaires n'apparaissent, en plages de petite etendue, que sur les bordures nord 
et ouest du departement, aux confins du Limousin et de la Marche avec l’Angoumois et le Poitou. Il 
n'y a aucune trace de volcanisme recent en Haute-Vienne. Il convient de noter aussi que les traces 
d’anciennes glaciations n’apparaissent ni sur les bas plateaux du limousin, ni sur les hauts massifs 
(Battiau-Queney, 1993) (voir la Carte. 4). 


(1) Ces roches proviennent soit de la cristallisation du magma par refroidissement, soit de la modification des roches 
existantes sous Taction d’une elevation de la pression et/ou de la temperature, avec cristallisation des nouveaux 
mineraux qui ont alors une structure differente de celle des roches de depart (CRPF et FOGEFOR, 2011). 


77 




Carte topographique de la Haute-Vienne 
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Carte. 3 : La topographie de la Haute-Vienne. 



La carte geologiijue de la Haute- Vienne 


30 km 


Source : Atlas du Limousin 

Conception et realisation : M AL DOMANY. 2016, univ. d'Orleans, departement de geographie 
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Carte. 4 : La carte geologique de la Haute-Vienne. Source : Atlas du Limousin. 
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Concernant la localisation de nos etangs situes en Haute-Vienne, l’etang du Chateau, situe au 
nord-nord-est de Limoges, se localise sur des roches de gneiss a grain moyen situees sur le bord 
d’une faille masquee (la carte geologique de la France n°664, Ambazac). Normalement, ces roches 
sont impermeables mais la presence d'une faille masquee juste au bord de l’etang va, probablement, 
favoriser 1’infiltration vers les nappes phreatiques. 

Le Grand etang de Cieux se situe aussi sur des couches de granites a grain moyen, mais ce type 
de granite appele « porphyro'ide de Cieux » presente de nombreuses analogies et quelques 
differences avec celui de la Glane dont il est separe par la grande faille d’Oradour-sur-Glane. II est 
constitue d’un granite alumineux a biotite et rare muscovite primaire (la carte geologique de la 
France n°663, Oradour-sur-Glane). 

Normalement, ce type de granite n'est pas permeable, et (la carte geologique n° 663) montre qu’il 
y a deux failles a proximite de l’etang, la premiere est situee a 1,5 km vers l'ouest de 1’etang, mais 
elle est situee en dehors du bassin versant de l’etang, la seconde est une faille masquee situee a un 
km au nord-est de l'etang. 

D'un point de vue topographie, le Grand etang de Cieux est situe plus bas que les endroits ou les 
failles mentionnees precedemment passent. Parce que le sol est clairement descendu vers l'etang, 
nous attendons que l’infiltration vers les nappes phreatiques ne sera pas tres importante, mais il faut 
prendre en consideration l’etat de la chaussee de cet etang lors du calcul de son bilan hydrologique. 

La morphoiogie et la geoiogie de la Brenne (1> 

« De toutes les regions comprises entre I'Indre et la Vienne, la Brenne est la plus originaie » (C. 
Klein, 1962, p. 245). « Sur ie plan topographique, la region Brenne est tres plane, ce qui fait 
parfoispenser a une "monotonie du relief'» (F. Charmoy, 2005, p. 4). 

D'un point de vue topographique, les altitudes decroissent regulierement du sud-est (250 a 300 
metres en Basse-Marche) vers le nord-ouest (150 metres en Chatelleraudais). Mais si l’aspect de 
plateau l’emporte a la peripherie, le paysage brennou offre beaucoup plus de diversity. 

Generalement, nous pouvons diviser la Brenne en trois principals entites paysageres, dont la 
Grande Brenne, La Petite Brenne, La Queue de Brenne (voir la Carte. 5). Certaines etudes, comine 
celle du Parc Naturel Regional de la Brenne (2009) ajoutent des autres entites et des paysages de 
transition. Les vallees sont considerees comine des sous-entites, dont la plus importante en Brenne, 
la vallee de la Creuse. L'Atlas des paysages de I’Indre (page. 16) divise la Brenne en cinq entites 
paysageres, dont Brenne des etangs, Brenne des bois, Petite Brenne, Vallee de la Creuse et Queue 
de la Brenne. Mais la forme du terrain la plus caracteristique est l'existence des « buttons », 
appelees autrefois « patins de Gargantua », un nom tire d’une legende locale qui voudrait que le 
geant Gargantua ait secoue ses bottes crottees d’argile de temps a autre, formant ainsi de facon 
eparse ces petits buttons (Genet, 2009). Ceux-ci resultent de l’induration des gres sous climat chaud 
avec alternance de saisons humides et de saisons seches, puis du travail de l'erosion de la Brenne au 
Quaternaire qui a degage l'essentiel des materiaux, les gres les plus tendres ont donne les sables que 

(1) Le territoire de la Brenne comprend, depuis 25 avril 2008, 51 communes (toutes situees dans le departement de 

I'Indre), pour une superficie de 182 700 ha et une population de 33 756 habitants (PNRB, 2009), ce qui represente 

une densite de population de 18,47 hab/km 2 , une des plus faible de la region Centre (moyenne departementale : 34 

hab/km 2 , moyenne regionale : 61 hab/km 2 ) (INSEE, 2009). 
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nous trouvons en surface sur l’argile, les plus resistants donnent aujourd’hui ces buttons (Atlas des 
paysages de l’lndre, p. 22). Ces modestes collines ne dominent la plaine que de 15 a 25 metres. La 
plupart de ces buttons presentent un profd convexe et leurs flancs tapisses de bruyeres se raccordent 
par des pentes doucement concaves au fond des depressions. C'est en Brenne centrale et 
septentrionale que la densite des buttons est la plus grande ; en Brenne meridionale ils deviennent 
rares et le plateau se resout en longues croupes a pentes convexes entre les vallees (Klein, 1962). 

La section est-ouest de la Creuse forme la frontiere entre la Grande Brenne ou « Brenne des 
etangs » au nord (entre Creuse et Claise) et la Petite Brenne au sud (entre Creuse et Benaize). Ces 
contrees menagent une transition entre les horizons plus severes des plateaux Limousins et ceux 
plus souriants de la Touraine meridionale et du Poitou oriental (Klein, 1962). 

La Grande Brenne, cette region de 70 000 ha (Brunaud, 2007), est constitute d’une mosaique de 
paysages ou s'interpenetrent l’eau, les bois, les landes et les prairies parfois dominees par des 
buttons. Un des principaux caracteres de cette partie de la Brenne est une succession de micro 
cuvettes, insuffisamment encaissees pour accueillir de maniere naturelle des etangs. Seules des 
etendues marecageuses existeraient aujourd’hui en l'absence de l'homme, recouvrant, comine c'est 
encore le cas par endroit, de plusieurs centimetres, prairies et landes humides legerement incurvees. 
Cette permanence de l’eau, posant probleme, resulte en fait de l’hydromorphie des sols brennous. 
Ces sols sont des sols pauvres (argilo-greseux), difficiles a exploiter car ils saturent rapidement en 
hiver, a la premiere pluie, et se dessechent en ete. En fait, la premiere couche de ces sols, sableuse, 
epaisse de quelques centimetres repose sur un horizon d’argiles epais de 40 a 80 cm, reposant sur un 
horizon de gres (Lambert, 2000, p. 11) bloquant tout ecoulement et infiltration verticale de l’eau. A 
ceci, s'ajoute la quasi absence de drainage hydrographique de cette formation : seuls deux petits 
ruisseaux, celui des cinq bondes et le Suin, s'ecoulant vers l'ouest, l’un vers la Claise, l’autre vers la 
Creuse, qui forment les frontiere nord et sud de la Grande Brenne, ce qui ne suffit pas a essuyer cet 
engorgement. L’absence de reseau hydrographique a conduit les homines a relier les etangs entre 
eux par des fosses, formant ainsi une « chaine d’etangs », appele aussi « chapelet d’etangs ». Une 
trentaine d’etangs peuvent parfois etre relies entre eux par le meme reseau. Selon les estimations, il 
existerait une centaine de chaines d’etangs en Brenne (Otto-Bruc 2001). 

Les sols brennous, impermeables, sont done tres mediocres. Ils ont alors « une pietre valeur 
agricole compte tenu de la brievete du cycle vegetatif imposee par ces caracteres » (M. Daudon, 
1988, p. 5). Pour y faire face, l'homme decide alors de les ennoyer pour les valoriser. Ainsi, tres tot, 
des le XL me siecle (J. Trotignon, 1986, p. 6 ; A. Bonis, 1988, p. 3), il batit des chaussees pour 
canaliser l'eau. D'apres des documents anciens (Archives Dep. Indre, serie H 1185, citee par 
Bennarous, comm. or. Inedite). Il convient de noter que selon l’Atlas des paysages de l’lndre, les 
premieres creations d’etangs, dans ce departement, sont dues aux moines de Saint-Cyran, Meobecq 
et Fontgombault et datent du XII eme siecle. 

Les etangs en Petite Brenne sont beaucoup moins nombreux qu’en Grande Brenne et le plateau 
est recouvert d'un important manteau forestier. Les reliefs sont intermediaires entre les collines du 
Boischaut au sud-est et le plateau blancois au nord-ouest. 
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Les etangs en Queue de Brenne presentent les memes caracteristiques pedologiques qu'en 
Grande Brenne mais ils sont moins nombreux. Ce secteur de la Brenne est boise au nord et les 
cultures sont en augmentation au sud. 



Carte. 5 : La topographie et les grandes entites paysageres de la Brenne. 

De fag on globale, les vallees existant en Brenne connaissent des problematiques de partage des 
usages et d’accessibility. Tres peu d’itineraires longent les rivieres. Avec la vegetation, les routes 
qui parcourent les coteaux n’offrent que des vues tres limitees, seuls les ponts en permettent des 
perceptions evidentes. 

Toutes ces entites paysageres sont etroitement liees a la grande variete geologique du territoire 
(PNRB, 2009). Nous trouvons done qu’il est indispensable de donner une petite presentation 
geologique de cette region. 

En Brenne, nous ne savons presque rien de fere primaire ; en effet, les terrains qui ont pu se 
deposer a cette epoque ont ete, a la suite des phenomenes tectoniques qui ont donne naissance au 
Massif central, completement transformes en roches cristallines : granites et roches metamorphiques 
(Lorain, 1971). Sur la carte geologique, « la Brenne se caracterise par la presence d'un important 
placage tertiaire sur le substrat secondaire (Jurassique) calcaire » (Trotignon, 1986, p. 4). Ce 
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placage siderolithique provenant de l’erosion du Massif Central situe au Sud de la region. Pour 
comprendre mieux cette carte, il nous faut revoir l’histoire geologique de la region* 1) . 

L'histoire geologique de cette region (la Brenne et ses abords) debute sur les mines de la 
chaine hercynienne. Au debut de 1’ere secondaire, le Bassin Parisien se presente comine une vaste 
terre emergee et aplanie, sur laquelle des fleuves deposent des sables barioles. 

Une mer peu profonde venue de l’Est s’etend jusqu’a Chateauroux. 

La mer s’installe durablement des le debut du Jurassique (de 200 millions d’annees a 140 millions 
d’annees). Elle laisse des depots littoraux de calcaires a coquilles, mais aussi des depots plus 
profonds a coraux, a crinoides ou a brachiopodes. 

A la fin du Jurassique, la mer se retire, laissant derriere elle de vastes lagunes. Ce paysage 
amphibie se maintient au Cretace inferieur en climat chaud et humide. II est propice a l’alteration et 
a la formation de cuirasses de fer sur les reliefs. II favorise aussi les depots de plaine alluviale et de 
marais dans les depressions. 

Aux alentours de 95 Ma, la mer regagne le terrain perdu. Les premiers depots marins sont alors 
des sables verts puis des argiles kaoliniques a petites huitres. Ces sediments sont rapidement relayes 
par les premiers depots de craie. 

La mer cretacee se retire, il y a 80 millions d’annees, et la region est soumise a un climat chaud, 
presque tropical. Il s’avere particulierement agressif pour toutes les roches, en particular la craie et 
les autres roches calcaires, qui s’alterent en argile. 

Ce regime se maintient 40 millions d’annees, le temps de fabriquer une epaisse couverture 
argileuse, de dissoudre en surface les roches calcaires et mettre en place un reseau karstique. C’est a 
cette periode que se forment les argiles rouges de Brenne, presentes sur les calcaires jurassiques, et 
au Nord les argiles a silex sur les tuffeaux cretaces. 

L’aire de la Brenne (Petite et Grande Brenne) s’individualise il y a 40 millions d’annees. A cette 
epoque du Tertiaire, un lent effondrement du substratum cree une vaste cuvette qui piege les eaux 
boueuses des torrents venus du Massif Central. 

Des argiles et des sables argileux s’accumulent dans cette depression qui occupe la plus grande 
partie du territoire du Parc. 

Ces depots sont a l’origine des « terres grasses » de Brenne. Ils sont aussi appeles terrains 
siderolithiques parce qu’ils contiennent souvent des oxydes de fer. 

Les derniers sols de cette succession de couches du Tertiaire de Brenne sont represents par une 
cuirasse gresifiee ou le fer est encore plus present. Cela confere a cette ultime couche une plus 
grande resistante a T erosion. 


(1)11 est important a mentionner que la presentation de l'histoire geologique que nous citons ici est prise de l'etude de 
(PNRB, 2009). 
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Cette coiffe de solides gres rouges est a l’origine des buttons. 


L’histoire geologique s’acheve a la fin du Tertiaire (de 20 a 2 millions d’annees), lorsque la 
cuvette de Brenne est totalement comblee, et que les fleuves se repandent librement sur un vaste 
plateau marecageux boise, non encore entaille par les vallees actuelles. 

Ces fleuves laissent derriere eux des epandages sablo-argileux a bois fossiles. 

Enfin, il y a un peu plus de 1 million d’annees, a la faveur des glaciations, les cours d’eau 
s’enfoncent dans le plateau et creusent de profondes vallees. Sur les plateaux, 1’erosion deblaye une 
partie des sediments meubles du Tertiaire de Brenne, tout en epargnant les gres resistants qui 
s’organisent en reliefs residuels : les buttons. 

Les terrasses sablonneuses des rivieres se construisent pendant que le paysage actuel se met en 
place, avec la diversity subtile qui le caracterise aujourd’hui. 

En ce qui conceme l’etang Cistude, en utilisant (la carte geologique de la France n° 543, 
Buzancais), nous trouvons l’etang situe sur une couche de gres. Nonnalement, ces roches ne sont 
pas totalement impermeables, mais le sol (argilo-greseux) qui constitue le fond de l'etang a une 
epaisseur qui varie entre 40 et 80 cm (chiffres bases sur les sections du sol que nous avons 
effectives au bord de l’etang et a une centaine de metres au nord de l’etang). Pour cela, nous 
attendons que l’infiltration vers les nappes phreatiques ne soit pas ties importante. 

Pour conclure cette partie, nous rappelons que, selon la presentation geologique et 
morphologique que nous venons de faire, tous nos terrains d'etude se localisent dans des endroits ou 
la penneabilite du sol et/ou des roches-meres est tres faible. En plus, la topographie des bassins 
versants, surtout en Limousin, est plutot favorable a l’ecoulement sous-terrain positif (entrant dans 
l’etang) que la penetration negative (qui sort de l’etang). 

3.3 - Les etangs etudies : une presentation historique et morphometrique 

Dans cette partie de la these nous essayons de donner des informations sur la localisation de nos 
terrains d’etude, de leurs dates de mise en eau, de leurs utilisations. Nous presentons aussi toutes les 
informations morphometriques concernant ces etangs et leurs bassins d’alimentation. Tous les 
chiffres que nous allons donner dans cette partie sont pris, calcules et mesures, soit par nous 
directement (etang Cistude et etang du Chateau), soit par d’autres chercheurs (docteurs et 
doctorants) qui ont fait leurs recherches sur les memes terrains d’etude. 

3.3.1- L 'etang du Chateau (etang encaisseprofond) 

« En Limousin, les etangs sont habituellement confines dans une topographie encaissee, dont les 
denivellations atteignent frequemment plusieurs centaines de metres. » (Brunaud et Touchart, 2007, 

p. 11). 

All km au nord-nord-est du centre ville de Limoges, a Rilhac-Rancon et plus precisement dans 
le domaine de Janailhac, , a l'intersection de la longitude 1° 19 m 27 s Est et de la latitude 45° 55 m 
16 s Nord, se localise un petit etang d’une superficie d’un peu moins de 0,43 ha. Parce que cet etang 
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n'a pas un nom connu, nous allons l’appeler «l’etang du Chateau » car le chateau de Monsieur 
Duche, qui est le proprietaire de cet etang, est le batiment le plus proche de 1’etang. Avec sa position 
dans une vallee encaissee et sa superficie qui est un peu inferieure a 0,6 ha, qui est selon P. Bartout 
(2006) la taille moyenne des etangs limousins, l’etang du Chateau est, en particulier, un bon 
representant des etangs limousins et, en general, des etangs encaisses. Cet etang est equipe d'un 
moine qui peut en meme temps vider une partie de l’eau superficielle et une partie de l’eau de fond 
d’etang, pendant toute la periode d’observation (de septembre 2014 a aout 2016). 

En ce qui conceme la date de creation cet etang, nous n’avons pas une date precise, mais selon le 
proprietaire, c’est un etang recemment cree, vraisemblablement, pendant les annees soixante-dix. 
Cet etang a ete renouvele et remis en eau en 2013. II est actuellement, utilise pour la reproduction 
des carpes sous la forme d’une pisciculture extensive, c’est-a-dire sans aucune intervention par le 
proprietaire en termes d’ajout de nutriments. Nous n’avons pas remarque d’autre utilisation des eaux 
de cet etang, ni pour l’irrigation des terres agricoles qui l’entourent, ni pour faire abreuver des 
vaches, une centaine, de la ferine qui existe a 250 metres au nord-ouest de l’etang. 

Parce que sur cet etang nous avons pris les mesures les plus fiables de toutes les composantes du 
bilan hydrologique, et parce que la connaissance du volume exact de l’eau dans l’etang est 
indispensable lors du calcul de certains parametres hydrologiques, il etait necessaire d’avoir fait une 
bathymetrie precise de l’etang. A l’aide d’une autre personne (1) , nous avons la bathymetrie la plus 
precise possible selon les outils dont nous disposons. 

Notre methodologie pour realiser la bathymetrie de cet etang s’est appuyee sur une corde en 
plastique de 80 metres de longueur graduee tous les cinq metres. Cette corde a ete prolongee au 
long du bord sud-ouest de l’etang. Une autre corde en plastique graduee tous les cinq metres aussi a 
ete prolongee perpendiculairement a la corde precedente. Ensuite, les profondeurs jusqu’a 100 
centimetres ont ete prises tous les cinq metres. Des cette profondeur, nous avons pris les mesures 
tous les dix metres. Les outils que nous avons utilises pour mesurer la profondeur sont : une perche 
en acier graduee tous les 25 cm. Nous avons utilise cette perche jusqu’a deux metres de profondeur, 
des cette profondeur, nous avons utilise un disque en metal branche par sa partie centrale a une 
corde graduee tous les 25 cm. Apres cette campagne bathymetrique, nous avons utilise la carte 
bathymetrique de cet etang (voire la Carte. 6). Cette carte nous a permis d’estimer le volume de l’eau 
qu’il contient (9 720 m 3 ) et de connaitre sa profondeur moyenne aussi (2,28 metres (2) ). La 
profondeur maximale que nous avons mesuree durant cette campagne bathymetrique est egale a 
4,25 metres. 

II convient de noter que la campagne bathymetrique a ete faite le 04 aout 2016. Bien que cette 
date soit situee au milieu d’ete, ou le niveau de l’eau dans la majorite des plans d’eau enregistre ses 
valeurs les plus basses, le niveau de l’etang du Chateau a cette date, grace a son alimentation 
permanente en eau, represente le niveau moyen de l’etang car son moine evacue toutes les eaux qui 
depassent son seuil. Pour cela, nous considerons que la bathymetrie effectuee a cette date represente 
le pro (il moyen de l’eau dans cet etang. 


(1) Quentin Choffel qui utilise cet etang comme un terrain d'etude pour sa these sur le bilan thermique des etangs. 

(2) Nous avons obtenu la profondeur moyenne de l'etang en divisant le volume d'eau (en m 3 ) qu'il contient par sa 
superficie (en m 2 ), cette fa 9 on de calculer la profondeur moyenne a ete utilisee aussi par R. Wetzel (1983, p. 32) 
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Carte bathymetrique de l'etang du Chateau 



20rr 


Donnees : Aldomany et Q Choffel, 2016- 

Conception et realisation : Aldomany, 2016- 


Carte. 6 : La bathymetrie de l'etang du Chateau 



Le bassin versant de l'etang du Chateau 
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Conception et realisation : M. Aldomony, 2016, Univ. d'Orleons. 


Figure. 7 : Le bassin versant de l'etang du chateau. 
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Bien que le bassin versant de l'etang de Chateau soit tres petit, il represente parfaitement les 
caracteristiques des bassins versants de cette region. Au long des 650 metres, qui est la distance 
entre le point le plus haut dans ce bassin et le bord ouest de l’etang, les altitudes decroissent de 365 
metres a 322 metres (l’altitude de la surface de l’etang). Cela veut-dire une valeur de declivite de 
5,26%. De plus, une coupe topographique qui traverse l’etang du sud-ouest au nord-est montre 
clairement que l’etang est situe au centre d’une vallee qui le supervise par un pied severe du cote 
sud-ouest et moins severe du cote nord et nord-est. 

L'eau qui sort de l’etang par le moine se jette dans le cours d’eau du Verrier qui draine les eaux de 
six autres etangs. A 400 metres vers le sud-sud-est de l’etang du Chateau, ce cours d’eau rejoint 
l'emissaire de la Cane. L'emissaire de la Cane continue son chemin vers le sud pour prendre les 
eaux du Cussou de l’emissaire de la Mazelle. De ce point la, elle prend le nom du ruisseau du Palais 
qui rejoint la Vienne a 100 metres au sud-est de l’Eglise du Palais-sur-Vienne. 

3.3.2- L 'etang Cistude (etangpelliculaire) 

Panni les 936 hectares de terres ennoyees de la commune de Saint Michel en Brenne par 193 
etangs, soit plus de dix-sept pour-cent de la superficie communale (Guerin, 2001, p. 8), reposent 
entre autres les eaux de l'etang Cistude, inclues dans la Reserve Naturelle de Cherine situee dans la 
partie septentrionale de la Brenne des etangs. L'etang Cistude est situe a 3 km a l'est-sud-est de 
Saint Michel en Brenne, a 4 km au sud-ouest de Mezieres-en-Brenne et a 35 km a l’ouest de la ville 
de Chateauroux. II se situe a l’intersection de la longitude 1° 11' 57,64" est et de la latitude 46° 47' 
3,77" nord, sa superficie moyenne est de 8,7 hectares et sa profondeur moyenne est de 0,8 metre, 
avec une dissymetrie nette entre la partie ouest (plus profonde) et la partie est (1) 2 (voir la Carte. 8). 

A l’origine, cet etang etait compose de deux etangs contigus : le premier fut acquis par le Conseil 
General de l’lndre le 18 juin 1998, le second par le WWF le 28 octobre 1999 (Van et al. , 2013). 
Nous ne connaissons pas la date exacte de creation des deux etangs qui ont, plus tard, constitue 
l’etang Cistude. Selon C. Guerin (2001) « la progression des surfaces en eau de 1974 (2> a 2001 est 
veritablement spectaculaire ». 

Une autre etude effectuee par (M. Bidault, 1998, p. 61) montre que la creation d’etangs en Brenne 
entre 1975 et 1988 est plus importante qu'entre le Moyen Age et 1975, et plus encore entre 1988 et 
1997 qu'entre 1975 et 1988 : 51% en moins de 10 ans. Nous pouvons argumenter ces chiffres par le 
travail de C. Guerin qui a declare en (2001) que la Brenne comprend plus de 2000 etangs. Les 
travaux de R Bartout (comm.or., 2016) montrent que ce nombre est bien superieur avec plus de 
6000 etangs (1) au sein du perimetre du Parc Naturel Regional de la Brenne, dont plus de 4000 en 


(1) Parce que cet etang est existe dans une reserve naturelle, il est tres difficile de passer une ou plusieurs joumees sur 
l'etang pour mesurer la profondeur exacte de l'eau chaque 5 ou 10 metres, comme nous avons fait a l'etang du 
Chateau a Rilhac-Rancon. Mais, nous avons l'autorisation de mesurer la profondeur de l'eau dans certains points 
Lorsque nous avons installe les thermometres subaquatiques. La profondeur maximale qu'on a mesuree dans 
l'endroit ou ils pechent les poissons etait de 2,2 metres. La profondeur moyenne de 0,8 metre est la profondeur 
approuvee par les responsables de l'etang. 

(2) La date de 1974 correspond a l'annee ou est etabli un « inventaire des etangs et plans d'eau de la Brenne ». le 
nombre d'hectares ennoyes en 2001 est de 1 414,45 pour la commune de Mezieres-en-Brenne, de 1 193,11 pour 
Migne, de 1 118,27 pour Rosnay, 936,01 pour Saint-Michel en Brenne... (Bedoucha, 2011, p 438). 

(1) P. Bartout a appele « etang » tous les plans d'eau qui ont une superficie de plus de 0,1 hectare. 
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Grande Brenne. Cette presence en nombre est une constante de l’histoire du dernier millenaire 
puisque C. Gaudon (1860) mentionne dans « De la Brenne et de ses etangs », que le nombre des 
etangs brennous ne depasse pas 400 etangs du temps de Dagobert, et que la majorite d’entre eux 
seraient, selon lui, d’origine medievale (ils n’avaient d’autre but que l’elevage speculatif). La 
datation globale des etangs de C. Gaudon est reprise dans quelques etudes posterieures (Goyon 
1925 ; Rallet 1935. cite par R. Benarrous, 2009, p. 52). Nous pouvons done estimer la date de 
creation des deux etangs qui ont constitue l'etang Cistude des annees soixante-dix ou quatre-vingt, 
surtout apres avoir su que la carte geologique du Buzangais montre plusieurs etangs brennous, dont 
ces deux etangs ne font pas partie (voir la figure. 11). 



Carte. 8 : Etang Cistude 


En ce qui concerne le bassin de l'etang Cistude, nous n’avons constate ni de debit entrant, ni de 
debit sortant de l'etang Cistude pendant plus de 75% des jours de l’annee hydrologique, septembre 
2013- aout 2014, pendant laquelle nous avons fait les mesures quotidiennes sur cet etang. Nous 
avons done considere que le bassin versant de l'etang pendant ces jours est seulement la petite zone 
de ruissellement direct situee juste autour de l’etang, qui draine ses eaux directement vers l'etang, 
cette petite surface egale 4,3 hectares. Pour les 25% des jours restants de l’annee, l’etang Cistude est 
considere comme fun des plusieurs etangs qui sont relies entre eux par le meme reseau et qui 
forment une chaine d’etangs. L'etang Cistude est le cinquieme etang dans cette chaine qui contient, 
en amont de l'etang Cistude, les etangs Ricot ; Monmelier ; Miclos et l'etang Barineau, et en aval, 
l’etang du Couvent (Voir la Figure. 12). 
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Figure . 11: L'absence des etangs constituant de I'etang Cistude, malgre l'existence des autres etangs entourant, 

actuellement I'etang Cistude. Source : BRGM 



Figure .12 : Le bassin versant de I'etang Cistude. 

Le seul ruisseau qui entre a I'etang Cistude en provenant de I'etang Ricot, ne peut assurer 
l’alimentation de I’etang que pendant la periode la plus froide et la plus humide de l’annee. Et 
pendant le reste de l’annee l'alimentation principale de I’etang vient de pluies tombees sur la surface 
de I'etang. Done, l'evaporation et les precipitations directes a la surface de I’etang peuvent, dans le 


































cas de 1’etang Cistude comme pour la grande majorite des etangs brennous, jouer un role essentiel 
dans le bilan de l’eau de cet etang. Nous considerons que ce bilan est un bilan plutot climatique 
qu'hydrologique. Selon les responsables de la reserve naturelle de Cherine, le marnage annuel peut 
atteindre facilement 60 cm, mais pendant l’annee de mesure (2013-2014) il n’etait que 17 cm. 

L'etang Cistude possede deux exutoires dans sa chaussee nord-est, qui evacuent ses surplus en 
eau vers l’etang du Couvent qui existe au nord-nord-ouest de l’etang Cistude. 

Le bassin versant de l’etang Ricot qui est juste en amont de l’etang Cistude a ete delimite bar D. 
Brunaud en 2006 a partir des courbes de niveaux indiquees sur la carte IGN de Rosnay au 1/25 000. 
Elle a trouve que la superficie du bassin versant de cet etang est egale a 3,6 km 2 . Mais, apres avoir 
verifie sur le terrain, nous avons trouve que le bassin topographique qu’on peut determiner en 
utilisant la carte topographique n’est pas identique avec le bassin versant qui draine ses eaux vers 
l’etang car les brennous ont creuse des canaux, soit pour relier les etangs ensemble, soit pour drainer 
les terres agricoles, qui ont perturbe la continuite topographique du bassin. 

La superficie du bassin versant qui alimente l’etang Cistude en eau, apres verification sur le 
terrain est egale a 340 hectares. Ce bassin comporte en son sein les cinq etangs deja mentionnes ci- 
dessus et des mares. Nous pouvons ajouter l’etang Nuret au bassin d’alimentation de l’etang Cistude. 
Mais, il convient de noter que l’eau provenant de cet etang est totalement controlee par l'homme. 

Comme tous les autres bassins hydrologiques brennous, le bassin de l’etang Cistude a un profil 
en pente douce, voir tres douce. Le point le plus haut se situe a Test du bois des Touches et 
correspond a 104 metres d’altitude ; le point le plus bas se situe a sa chaussee et correspond a 89 
metres d’altitude. Sur 2,6 km la denivellation n’est done que de 15 metres, ce qui donne une pente 
infime de 5,8 %o. Cette topographie plane ne permet pas la formation et le creusement naturel de 
lineaires hydrologiques pouvant amener l’eau aux etangs et l’evacuer. 

L'etang Cistude avec toutes ses caracteristiques mentionnees ci-dessus est representatif des 
etangs pelliculaires. Nous pouvons done generaliser les resultats que nous allons obtenir sur cet 
etang a tous les etangs de meme type et qui se situent dans une zone climatique semblable a celle de 
la Brenne. 

3.3.3- Le Grand etang de Cieux (etang-lac profond) 

En haut-Limousin, dans une zone representative des bas plateaux (Graffouillere, 2000), en partie 
sur le piemont meridional des monts de Blond, au nord-ouest de Limoges, l’etang de Cieux ou le 
Grand etang s'etend dans son lit. Avec ses 37 ha de superficie, le Grand etang de Cieux se localise 
dans la partie superieure du bassin de la Vergogne, celui-ci qui s'etend sur 42 km 2 , est le plus grand 
sous-bassin de la Glane. Grace a sa superficie et sa profondeur, l’etang de Cieux possede 
parfaitement ces caracteristiques d’etang-lac. Cet etang est un des plus grands etangs en Limousin et 
il est le plus grand etang prive de la Haute-Vienne (Touchart, 2001). 

Bien que cet etang ait une grande superficie, il n'est pas pourvu d’un moine, mais d’un deversoir 
de surface. Quoique ce deversoir augmente son incidence thermique sur l'emissaire, il contribue en 
meme temps a la vidange de l'eau chaude qui occupe la couche superieure de l’etang, cela a des 
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influences sensibles sur le processus d'evaporation comine nous le verrons plus tard dans cette 
these. 

L'etang de Cieux est tres ancien, anterieur a 1569, date d’enregistrement des premiers droits de 
peche le concernant (Graffouillere, 2002). Mais des travaux, plus recents, menes par la professeur 
B. Barriere et ses etudiants en histoire medievale sur l'occupation du sol dans le piemont des monts 
de Blond permirent de retrouver la mention de l'etang de Cieux sur un document date de la 
deuxieme partie du XIII eme siecle. En se basant sur ces travaux, M. Carlini en (2006) a estime la date 
de la mise en eau de cet etang a 1250. La (Figure. 13) montre l'hypothese effectuee par M. Carlini 
de 1'evaluation morphologique de l'etang de Cieux depuis 1250 a 2006. 

La premiere campagne bathymetrique complete a ete effectuee sur l'etang de Cieux en 2002 par 
M. Carlini et al (voir la Carte. 9). 

L'etang de Cieux a une forme tres proche d'une croix, sa tete, en nord-nord-est constitue le delta 
cornmun des ruisseaux du Nord et du Theil, son pied, sud-ouest, est limite par la chaussee de l'etang 
et ses bras constituent, au nord-ouest, le prodelta du Pranaud et, au sud-est le delta du ruisseau des 
Bonnes Fonds. La grande partie centrale, s'etend dans toute la moitie meridionale entre 2 et plus de 
3 metres de profondeur et remonte avec de faibles valeurs au coeur de la partie septentrionale. Sa 
profondeur maximale de 3,69 metres se localise au pres de sa digue (voir la Carte. 9) 


De I'apparition de l'etang de Cieux a sa morphologie actuelle 



2S4 


Figure. 13 : De I'apparition de l'etang de Cieux a sa morphologie actuelle. 
Source : M. Carlini, 2006, p. 146. 
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Bathymetrie du Grand etang de Cieux 



Ruisseau du Grand etang 


Ruisseau 
du Pranaud 
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-3.5 m 


Conception et realisation : M. Carlini, 2004. 

Bathymetrie : M. Carlini; P. Papon ; D. Brunaud et B. Savy. 
Adaptation: M. Aldotnany. 2016. 
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Carte. 9 ; La bathymetrie de I'etang de Cieux. Source : M. Carlini, 2006, p. 151. 


Le bassin du Grand etang de Cieux (voir le Figure. 14), qui draine 1222 ha, est lui-meme herisse 


de multiples digues retenant des etangs plus petits sur les affluents perennes qui l’alimentent. Ce 


bassin a forte denivellation (pour le Limousin), allant de 514 m sur la ligne de Crete des monts de 


Blond a 290 m a la surface de I'etang. L'emissaire de I'etang de Cieux, de rang 4, s'appelle ruisseau 


du Grand etang sur 3800 m, du deversoir au confluent avec le Thivirou, puis il prend le nom de 


Vergogne. Au total, l'emissaire du Grand etang se jette dans la Glane. 
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Figure. 14 : Bassin d'alimentation du Grand etang de Cienx. 

3.3.4- L 'etang des Landes (etang-lac pelliculaire) 

Situe dans le bassin de Gouzon, a l’est de la Creuse, l’etang des Landes s’etale sur 102 hectares a 
sa cote maximale et pas moins de 89 hectares aux eaux moyennes ; la difference enorme de 
superficie due au marnage tient a la morphologic tres plane de la region. Plus grand etang aborde 
dans cette etude, il ne s’agit en cffct que d’une mince pellicule d’eau, posee a 378 metres d’altitude, 
ne depassant pas 1,93 metres de profondeur aux eaux moyennes. Le bassin d’alimentation, 
particulierement complexe a definir sans se rendre sur place couvre 28,4 km 2 et culmine a 480 
metres (Figure. 15). L’etang des Landes est alimente par deux affluents : le ruisseau de l’Ermite et 
celui de la Grande Chaume. II prend place sur un terrain sedimentaire compose de formations 
tertiaires mises en place a partir de la subsidence du bassin de Gouzon au debut de 1’eocene. Les 
precipitations sont ici parmi les plus faibles du Limousin, avec 815 mm a Gouzon ou une influence 
semi continentale due a un climat d’abri se fait sentir. 

3.3.5- L 'etang de la Pouge (etang-lac profond) 

L’etang de la Pouge prend place sur les bas plateaux occidentaux du haut Limousin. II se situe 
sur un substrat granitique a 252 metres au dessus du niveau de la mer. II rcgoit 900 mm par an 
comine precipitations. Sa superficie est de 32,2 hectares. Le bassin d’alimentation, de forme 
triangulaire encadre par la Tardoire, la Gorre et la Graine, couvre 31,53 km 2 et atteint 373,3 metres 
(voire la figure. 16). L’etang compte trois affluents, mais la domination du ruisseau le Gorret est tres 
nette. II en decoule une morphologic allongee d’etang de vallee encaissee, avec une profondeur 
maximale importante de 5,98 metres a la verticale de la prise d’eau profonde du moine par laquelle 
les eaux retoument au Gorret. 


Le bassin versant du Grand etang de Cieux 
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Conception et realisation : M. Aldomany, 2016. Universite d'Orleans. 


92 








Figure. 15 : Le bassin verscint de I'etang des Landes. Source : M. Carlini, 2006, p. 64. 
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Figure. 16 : Le bassin d'alimentation de I'etang de la Pouge. Source : M. Carlini , 2006, p. 62. 
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3.3.6- L ’etang des Oussines (etang-lacpen profond) 

Sur le plateau de Millevaches, au coeur de la montagne limousine sur un substrat evidemment 
granitique, l’etang des Oussines deverse ses eaux a 836 metres d’altitude et son bassin 
d’alimentation de 21,9 km 2 compte le deuxieme sommet du Limousin comme point culminant, le 
Puy Pendu avec 973 metres. Cet etang est le plus haut du Limousin sur cours d’eau, et quel cours 
d’eau puisqu’il s’agit de la Vezere, proche de sa source certes, mais qui marque fortement cet etang 
de 14,7 hectares en etant son seul affluent et en recevant une pluviometrie moyenne de 1400mm 
(Figure. 17). La profondeur maximale est de 2,4 metres, ce qui peut sembler faible au regard du 
relief environnant, mais la sedimentation compte pour beaucoup dans ce chififre. Deux deversoirs de 
surface restituent les eaux de la Vezere en aval. 



Figure. 17 : Le bassin d f alimentation de Vetang des Oussines. Source : M. Carlini, 2006, p. 66. 


3.3.7- Le Lac de Saint Pardoux (Lacprofond) 

Grace aux donnees chevauchantes sur la temperature de l'eau de deux types differents de plans 
d'eau situes a moins de 20 kilometres fun de l'autre, nous avons decide de calculer l'evaporation du 
lac de Saint Pardoux. Bien que ce plan d’eau ne soit pas du tout un etang, ni pelliculaire, ni profond, 
car sa profondeur et meme sa superficie depassent celle d’un etang, nous pensons qu'il sera utile de 
comparer l'evaporation de ce lac avec l’evaporation du Grand etang de Cieux. 

Situe dans le bassin de la Couze sur un substrat granitique, le lac de Saint Pardoux s'etale sur 330 
hectares a 359 metres au dessus du niveau de la mer. Son bassin d’alimentation, de forme allongee 
de l’est vers l’ouest, couvre 77,764 km 2 , et atteint 704 metres (voire la figure. 18). Son bassin 
versant rcgoit en moyenne 1100 mm de precipitations par an. Nous n’avons pas un chiffre precis sur 
la profondeur moyenne du lac, mais en sachant que le volume d’eau stocke dans ce lac est estime a 
22 millions de m 3 , nous pouvons estimer sa profondeur moyenne a 6,67 metres. Sa profondeur 
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maximale depasse surement 14 metres, car nous avons ete fournis par L. Touchart de donnees sur la 
temperature de l’eau prises a 14 metres de profondeur. 


Le lac de Saint Pardoux est alimente par deux affluents : le ruisseau de Ritord et la Couze. En 
amont du lac, il existe plusieurs etangs dont les plus importants sont ceux de Pierre Millier et de 
Gouillet. 



Figure. 18 : Le bassin d'alimentation du lac de Saint Pardoux 


Comme nous avons vu, cette partie de la these a ete consacree a presenter nos terrains d'etude et 
les regions ou ils se trouvent. Nous avons tout d’abord commence avec la presentation climatique 
qui a montre Involution des differentes variables climatiques pendant les quarante demieres annees, 
donne une idee sur les scenarios prevus d’evolution du climat dans les annees a venir et precise ou 
se trouvent nos deux annees de mesures directes sur le terrain par rapport a la periode climatique 
actuelle. 
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Ensuite, nous avons presente les regions d’etude morphologiquement et geologiquement. Nous 
avons focalise dans cette partie sur le departement de la Haute-Vienne qui contient deux de nos 
etangs d’etude et la Grande Brenne ou la Brenne des etangs qui contient notre troisieme etang. 

Nous avons fini cette partie par la presentation des etangs qui sont representatifs de trois grands 
types d’etangs existant au Centre-Ouest de la France, dont les etangs limousins encaisses (les etangs 
profonds), les etangs pelliculaires de la Brenne et les etangs-lacs. 

Les resultats de cette recherche scientifique qui a ete basee sur des mesures quotidiennes sur les 
terrains d’etude peuvent etre generalises a d’autres regions d’etangs en France (1) . Par exemple les 
resultats de l’etang pelliculaire de Cistude peuvent etre representatifs de la majorite des etangs des 
Dombes, de la Brenne, de la Sologne, de la Woevre et de la Bresse bressane. Ceux de l’etang de 
Chateau peuvent etre representatifs de la plupart des etangs du Limousin, mais aussi de la Voge, du 
Sundgau, du Massif Armoricain, du Pays de Bitche..., soit a l’arrivee la tres grande majorite des 
regions d'etangs francais. 


(1) A l'exception des etangs du nord de la France et ceux-ci de la partie mediterraneenne oil les conditions climatiques 
sont differentes la generalisation des resultats de notre recherche peut etre acceptable. 
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PARTIE II 


PRESENTATION METHODOLOGIQUE des 
INSTRUMENTS, des FORMULES 
MATHEMATIQUES et des DIFFERENTS 
FACTEURS AFFECTEES A 
L'EVAPORATION 


Chapitre 1 : Une methodologie adaptee a l’etude des 
differents elements du bilan hydrologique sur le terrain 


Chapitre 2 : Les formules mathematiques utilisees pour 
calculer l’evaporation en utilisant des donnees 
meteorologiques 


Chapitre 3 : Les differents facteurs influen^ant le 
processus d’evaporation et d’evapotranspiration 
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CHAPITRE I 


1 - UNE METHODOLOGIE ADAPTEE A L'ETUDE DES DIFFERENTS 
ELEMENTS DU BILAN HYDROLOGIQUE SUR LE TERRAIN 

En face de l'importante incertitude des methodes qui reposent sur des donnees collectees tres loin 
du terrain d’etude, de la marge d’erreur qui ne peut pas etre negligeable pour les mesures 
hebdomadaires ou mensuelles, des couts eleves, voire tres eleves, de certaines methodes et afin 
d'atteindre les objectifs principaux de cette recherche en repondant de facon scientifique aux 
questions concernant de cette recherche, il nous fallait mettre en place un protocole d’etude adapte. 
Ce protocole repose sur un releve quotidien des mesures et des donnees prises par des instruments 
de precision et pas tres cheres. Cette partie va done etre consacree a presenter la methodologie que 
nous avons suivie pour etablir cette etude. 

1.1 - Les instruments utilises pour mesurer la temperature de l'eau 

II semble que, longtemps apres l’invention du thermometre, il n'y ait eu aucune mesure de 
temperature de l’eau en Limousin en particulier et dans la region de Centre-Ouest de la France en 
general. A la fin du XVIII e siecle, les notes de Jacques Joseph Juge de Saint Martin relaterent 
quelques phenomenes de prise en glace des cours d’eau, par exemple lors du terrible hiver 1788- 
1789, pendant lequel « la glace avait sur toute la Vienne vingt-huit a trente pouces d’epaisseur. Les 
ruisseaux, arretes dans leur cours » (Juge de Saint Martin, cite par Galliot, 1999, p. 25). En 1885, 
lors de la construction de l'Observatoire meteorologique de Limoges, un thermometre fut installe au 
fond d’un puits ne tarissant point (Galliot, 1999, p. 59), donnant ainsi la temperature de fair 
influencee par celle de l’eau de la nappe. 

Pendant la seconde moitie du XX e siecle, quelques mesures ponctuelles de temperature de l’eau 
virent le jour, pour des raisons touristiques et industrielles. Les donnees scientifiques les plus 
frequentes sont les temperatures qui accompagnent les suivis de qualite d’eau. Mais les mesures en 
continu sur un certain laps de temps sont beaucoup plus rares. Selon L.Touchart (2001), le 
CEMAGREF de Bordeaux fut, en Limousin, le premier a lancer une campagne de ce type, en 1987 
et 1988. il s'agissait de prendre la temperature de l’eau en amont, en aval et a l'interieur de trois 
etangs Creusois. La campagne a dure pendant vingt semaines, du 2 juin au 6 octobre 1987 et 
pendant fete de 1988. En 1989, le SRAE Limousin a enregistre pendant un mois et demi les 
temperatures de fun des etangs de Masgrangeas, au nord du lac de Vassiviere. Deux thermographes 
ont fonctionne a cet effet, fun en surface, l'autre a 1 m de profondeur, du 3 aout au 30 septembre 
1989, avant d'etre mis hors d'usage par un acte de vandalisme ( Gisclard, 1990 cite par Touchart, 
2001 ). 

La premiere etude qui a pris en compte, d’une maniere synoptique, plusieurs portions du 
Limousin et des regions limitrophes en meme temps, plusieurs cours d’eau, plans d’eau, longueurs 
de segment, tranches d’eau, en continu, sur plusieurs annees est l'etude effectuee par L. Touchart 
(2001). Plus tard, plusieurs etudes ont ete realisees par les doctorants de L. Touchart, disposant des 
donnees continues sur la temperature de l'eau cornme celle de C. Millot (2015) et l'etude de B. Savy 
(2006). 

Parce que la temperature de l’eau joue un role tres important dans le processus d’evaporation, 
nous avons done utilise les memes thermometres que ceux utilises par L. Touchart et ses doctorants 
afin d’obtenir des donnees fiables, representatives et s’echelonnant sur une longue periode sur la 
temperature de l’eau. 
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Les thermometres subaquatiques 

Tous les thermometres utilises dans cette recherche se 
rejoignent par leur precision, donnee par le constructeur, 
tournant autour du dixieme de degre. Ces thermometres 
sont aussi adaptes a une etude en terrain vierge, ou les 
connaissances etaient jusqu'alors reduites, et a la 
recherche d'ecarts significatifs, ceux-la meme qui sont 
susceptibles de modifier les comportements biologiques 
des organismes vivants. 



Photo 4 : Le thermometre subaquatique 
Source : Internet. 
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;ure. 19 : La localisation des thermometres a 
I'etang de Chateau. 

Realisation : M. Aldomany, 2016 


Tous les thermometres dont nous disposons nous ont 
ete fournis par L. Touchart. Ils sont tous des enregistreurs 
miniatures, proteges par un boitier de type « IP-68 », 
resistant aux chocs et etanche jusqu'a 15 metres de 
profondeur. Les enregistreurs sont des Tinytag Data 
Loggers, qui peuvent enregistrer jusqu'a 7900 donnees et 
meme 16000 donnees pour les plus recents. La sonde est 
interne pour tous nos thermometres, le temps de reponse 
est de 8 secondes. La dimension du boitier est de 78 x 50 
x 34 mm. Les thermometres sont tres legers, puisqu'ils 
pesent entrel20 et 160 grammes (Photo. 4). 

La resolution (. sensibility ) de tous les thermometres est 
de 0°1 ( un dixieme de degre). Leur precision ( accuracy ) 
est de 0°2 entre 0 et 85 °C. Elle tombe a 0°4 entre 0 et 
moins 40 °C, mais les temperatures negatives ne 
concernent pas les eaux douces a de faibles pressions, casj 
de la totalite de nos mesures. Un test de la precision de 
ces thermometres effectuee par L. Touchart montre que 
la precision moyenne est egale a 0,37 °C (Touchart et 
Bartout, 2010). L'autonomie energetique de ces 
thermometres est assuree par des piles au lithium qui 
leur permet d’enregistrer la temperature de l’eau pour une 
duree d’un an sans besoin de changer les piles. 

Les cinq thermometres dont nous disposons sont 
installes un au centre du bac flottant a 15 cm de 
profondeur (bouton jaune sur les figures 19 et 20), un 
deuxieme a ete mis dans un bac metallique a la surface 
exacte de l'eau, pendant notre premiere annee de 
recherche, et a 15 cm de profondeur pendant notre 
deuxieme annee de recherche (bouton vert), un troisieme 
thermometre a ete installe a un metre du bac flottant et a 

la surface exacte de I'etang, pendant notre premiere^. „ T , , , 

, . . , . . ri i.i Figure. 20: La localisation des thermometres a 

annee de recherche et a 15 cm de profondeur pendant la 

deuxieme (bouton marron). Le but de ces trois 

thermometres est d’obtenir des donnees precises et 

continues sur la temperature de l'eau dans les deux bacs utilises pour mesurer l'evaporation et la 

temperature de I'etang pour la meme periode afin de connaitre l’influence de chaque bac sur la 

temperature de l'eau qu'il contient. Les deux thermometres qui restent (bouton violet) sont fixes a 

une chaine galvanisee en six, qui, par son propre poids, assure la verticalite. Sa tres grande longueur 



I'etang Cistude. 
Realisation : M. Aldomany, 2016 
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lui permet, a sa base, de fonctionner comme un corps mort, sans etre difficile a remonter. La chaine 
est elle-meme accrochee par une manille a une bouee de balisage spherique, de 25 cm de diametre, 
39 cm de hauteur totale, 9,5 Kg de flottabilite totale et 3,5 Kg de flottabilite utile. Les thermometres 
sont directement cadenasses a la chaine, par un arceau metallique et un systeme de fermeture a 
serrure. Ces deux thermometres sont fixes a 150 et 210 cm (fond d'etang) pour notre premier terrain 
d'etude (etang Cistude en Brenne) et a 175 et 310 cm de profondeur pour notre deuxieme terrain 
d'etude (etang de Chateau en Limousin). 

Malgre les multiples precautions prises, il ne faut pas cacher fimportance des risques de perte de 
donnees. Les donnees du thermometre installe au fond de l’etang Cistude sont totalement perdues 
parce que l’eau s'est infiltree a l’interieur du boitier. Le petit sachet destine a pomper l'humidite a 
cote de la sonde interne s'etant revele insuffisant, l'appareil a ete definitivement endommage. Une 
partie des donnees du thermometre qui a ete mis dans le bac metallique est perdue aussi. 

A l'aide d’un cordon de dechargement relie aux thermometres enregistreurs et un logiciel 
specifique qui s’appelle Tinytag qui fonctionne nonnalement sous Windows, nous arrivons a 
decharger les donnees des thermometres et en suite exporter ces donnees sous format « texte » et 
« excel». 

A la tete d’environ 97 000 donnees sur la temperature horaire de l’eau, l'ordinateur etait 
indispensable pour organiser et traiter cette grande masse d’information. Nous avons utilise le 
logiciel « excel » pour traiter toutes les donnees de temperature de l’eau ainsi que toutes les autres 
donnees meteorologiques. 

1.2 - Les stations meteorologiques utilisees pour mesurer les parametres 
climatiques 

Pour etablir un bilan hydrologique liable et representatif du terrain d’etude, l'installation d'une 
station meteorologique automatique sur le meme terrain d’etude etait indispensable pour eviter 
toutes les modifications que nous devons prendre en consideration lorsque nous travaillons avec des 
donnees meteorologiques venant d'une station de Meteo-France situee loin de notre terrain d’etude. 
Pour cette raison et afin d’obtenir des donnees meteorologiques les plus representatives du 
fonctionnement climatique operant sur les etangs etudies, la premiere chose que nous avons faite 
etait d’installer une station meteorologique au bord des etangs etudies. Nous avons ainsi deux 
annees completes de donnees meteorologiques prises in situ. 

A l’etang Cistude en Brenne, grace a l'accord des responsables de la Reserve Naturelle de 
Cherine, nous l'avons placee a moins de trente metres de la rive Sud-Est du plan d’eau. Mais, nous 
n'etions pas totalement fibre de choisir l’endroit parfait pour installer la station parce qu'il ne fallait 
pas la mettre dans un lieu ou nous derangions les oiseaux. Le seul obstacle vegetal proche de la 
station etait une ligne d’arbres a feuilles caduques d’environ 6 metres de hauteur situe a 15 metres 
vers le Nord de notre station. Cet obstacle pouvait s’averer etre un firein au vent, notamment au vent 
de Nord et de Nord-Est. Or, etant donne que le vent de Nord n’est pas dominant au printemps et en 
ete et que, en hiver, la saison pendant laquelle le vent du Nord devient plus notable, les arbres de cet 
obstacle perdent leur feuilles, la capacite de ces arbres a freiner la vitesse du vent devient faible. 
Done, cet obstacle ne perturbe pas la precision des valeurs enregistrees par cette station* 1} . 

A l'etang de Chateau en Limousin, apres avoir eu l'autorisation de M. Douche, proprietaire de 
l’etang, nous avons ete fibres de choisir le meilleur endroit pour placer notre station, done nous 
l’avons installee a 1,5 metre au-dessus de la surface de l’etang dans le coin Nord-Est de l’etang, cette 

(1) Surtout apres avoir su que le climatologue connue Gerard Beltrando a donne son accord pour la position d'autre 
station de meme type qui etait installee a 10 metres de cette station. 
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place etant bien ouverte, sans obstacle qui pourrait affecter la vitesse du vent ou les autres 
parametres climatiques. 

Pendant notre etude actuelle, nous avons utilise differentes categories de stations 
meteorologiques automatiques qui nous ont fourni toutes les donnees meteorologiques qui sont 
indispensables pour realiser cette recherche. 

1 . 2.1 - La station meteorologique Vantage Pro2 version sans jil <2> 


Cette station a ete installee a l’etang 
Cistude dans la Reserve Naturelle de 
Cherine en Brenne. C'est une station 
automatique de la famille de stations Davis. 

Cette station est consideree coniine une 
version avancee par rapport aux stations 
precedentes parce qu'elle comporte un 
capteur de rayonnement solaire et un capteur 
UV en plus de tout le materiel meteo 
standard existant dans les stations 
precedentes comme le capteur de 
temperature, le capteur d'humidite, le 
collecteur de pluie et l’anemometre. Elle se 
compose de deux elements principaux: 
l’ensemble de capteurs integres (.Integrated 
Sensor Suite ISS) et un recepteur Envoy dont 
nous detaillerons ulterieurement le 
fonctionnement. 

La station meteorologique Vantage Pro2 
avec tous ses capteurs miniaturises (le 
pluviometre, le capteur de temperature et 
d’humidite, l’anemometre, la girouette, le 
pyranometre et le barometre) permet 
d’obtenir dix neuf types de donnees, issues 
directement des mesures ou recalculees a 
partir de ces demieres. Certains calculs ont besoin de capteurs supplementaires qui peuvent etre 
ajoutes comme le pyranometre, le capteur de rayonnement UV, le capteur d’humidite du sol et celui 
d'humidite des feuilles. 

Tous les capteurs sont montes sur un mat. Cette tubulure en acier, de 160 cm de haut, est elle- 
meme emboitee dans un trepied, ce dernier facilitant l’emprise au sol et la stabilite de l'ensemble 
(Photo. 5). 



Photo 5 : La station Vantage Pro2. 
Cliche : M. Aldomany, 2013. 


(2) Les donnees de cette station desservant aussi la these d'Abdelhamid Azaroual. 
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1.2.1.1 - L'ensemble de capteurs integres ou 1'ISS 


L’ISS collecte des donnees rneteo exterieures (la temperature de Fair, l’humidite relative, la 
vitesse et la direction du vent, les precipitations et le rayonnement solaire) et les transmet au 
Recepteur Envoy par le biais d’une radio faible puissance. Cet ISS est alimente par l’energie solaire 
et il contient une pile au lithium qui alimente la station pendant la nuit et les journees de tres faible 
insolation. L'ISS se divise en trois parties : 

1- un ensemble pluviometre, abri anti-rayonnement passif renfermant un thenno-hygrometre ; 

2- un anemometre et une girouette sur son bras. 

3- un pyranometre 

1.2.1.1.1 - Le pluviometre a augets basculeurs 

Les precipitations sont les produits liquides et solides qui resultent de la condensation de la 
vapeur d’eau et qui tombent des nuages ou passent directement de fair au sol ou ils se deposent sous 
forme de pluie, grele, neige, rosee, givre, gelee blanche ou brume. 

Le pluviometre de la station Vantage Pro2 est un pluviometre auto-vidant a augets basculeurs. 
« Ce type de pluviometre est le plus repandu des appareils enregistreurs dans les stations 
meteorologiques automatiques » (Aldomany, 2013, p. 43). Ce pluviometre est conqu pour repondre 
aux directives de 1'Organisation Meteoroiogique Mondiale (O.M.M) (I> . 

Le dispositif est constitue de deux augets de 
section triangulaire, accoles par fun de leur cote. Ils 
peuvent prendre deux positions de repos symetriques 
sur des butees reglables de sorte que fun d'eux se 
situe juste en-dessous du tube d’ecoulement du 
receptacle conique, dont la paroi interne fortement 
inclinee (> a 70%) est sufhsamment haute pour 
empecher tout rejaillissement des gouttes de pluies. 

Alternativement, les augets se remplissent 
progressivement grace a leur section triangulaire puis 
basculent et se vident. Chaque basculement entraine 
un petit aimant qui passe en face d'un interrupteur a 
lames souples et ferme un contact. 

Le pluviometre a ete fixe sur le mat a deux metres du sol. L'eau collectee peut ainsi s'ecouler 
librement sans fausser la mesure. La marge d’erreur est estimee a 4% par le constructeur. 

Pour conserver une excellente precision, toutes les recommandations d’installation ont ete 
rigoureusement suivies. II est place a l'ecart des arbres pour eviter son encombrement par des 
feuilles, du pollen ou des debris. 

Le pluviometre a augets basculeurs utilise pour cette etude possede une precision de 0,2 mm. 
Cette precision de 0,2 mm est mieux que « la plupart des pluviometres dont la precision n'est que 
0,5 mm » (Nion, 2002 cite par Brunaud, 2007, p. 80). Ce capteur est i'un des plus importants de la 
station parce que les mesures quotidiennes des precipitations etaient indispensables pour mesurer 
l’evaporation avec les bacs evaporatoires car les mesures d'evaporation pendant les jours pluvieux 

(1) Catalogue Davis Instruments, p. 14. http://www.davis-meteo.com/PDF/Davis catalogue 2010.pdf 



Photo 6. Les deux augets du pluviometre. Cliche : 
M. Aldomany 2013. 
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sont calculees par la difference entre les valeurs obtenues avec ces bacs et les precipitations. 

1.2.1.1.2 - Le thermo-hvgrometre 

Parmi toutes les methodes et les equations mathematiques existant dans la litterature scientifique 
pour calculer Fevaporation en utilisant des donnees meteorologiques, il n’existe aucune methode 
qui n’utilise pas, au moins, la temperature de Fair ou l’humidite relative. Pour cela, des donnees 
continues et precises sur ces deux parametres meteorologiques etaient tres importantes pour realiser 
cette recherche. 

La station Vantage Pro2, comme toutes les stations de la famille de Davis, est equipee d’un 
thermometre et d’un hygrometre pour mesurer ces variables. 

Ces capteurs sont situes au centre d’un abri, de couleur blanche a albedo de pres de 90%, et ainsi 
proteges du rayonnement solaire passif et des autres sources de rayonnements direct et indirect. 
L’abri se compose de cinq plateaux, joints par des vis, entre lesquels Fair circule librement. 

Le thermometre est capable a mesurer la temperature de Fair entre -45°C et +60°C avec une 
precision de 0,1 °C. 

Au meme endroit que cette sonde de temperatures est place un hygrometre qui exprime 
Vhumidite relative de Pair, en %. la precision etant de 3%. 

La station est programmee a prendre une mesure de differents parametres meteorologiques une 
fois par 30 secondes. Ensuite, elle enregistre la valeur moyenne de toutes les mesures prises pendant 
un intervalle qui depend du choix de Futilisateur. L’intervalle que nous avons choisi pour cette 
station etait 15 minutes' 1 11 . Avec des moyennes joumalieres des differents parametres 
meteorologiques, calculees en utilisant 96 mesures, nous sommes arrives a obtenir des donnees tres 
precises et en meme temps representatives du terrain d’etude. 

1.2.1.1.3 - L’anemometre-girouette 


La deuxieme partie d’ISS est l'anemometre et son 
bras qui est livre partiellement assemble avec la 
girouette. II s'agit d’un anemometre en polycarbonate, 
il se compose de trois coupelles hemispheriques 
aerodynamiques, fixees sur un piton rotatif sous la 
girouette. Ce sont de grandes coupelles qui sont 
sensibles aux faibles vitesses. 

L'anemometre de la station Vantage Pro2 est 
congu pour mesurer la vitesse du vent entre 0,4 m/s 
et 63 m/s (soit 226,8 km/heure). La vitesse du vent 
est generalement exprimee en metres par seconde, 
parfois en noeuds, en miles ou en kilometres par 
heure. A cause de ses fluctuations aleatoires, nous ne pouvons done utiliser que la vitesse moyenne 
journaliere du vent pour calculer Fevaporation en utilisant les differentes methodes mathematiques. 



(1) L'intervalle de 15 minutes a ete choisi par l'autre chercheur qui beneficie des donnees de cette station. Par contre, en 
ce qui conceme l'autre station qui etait installee a l'etang de Chateau en Limousin, nous avons choisi l'intervalle de 
30 minutes car 48 mesures par jour etaient suffisantes pour donner des moyennes joumalieres precises et cela nous 

permet a reduire le temps de traitement des donnee a la moitie. 
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La girouette est destinee a la mesure de la direction du vent, exprimee en degres. Elle pivote sur 
un axe vertical a 360°. 

Afin que nos mesures meteorologiques soient les plus representatives possible des etangs 
etudies, nous avons installe l’anemometre legerement au-dessus de 2 metres du sol, a 217 cm 
exactement du sol. Cette hauteur correspond bien avec la hauteur ideale proposee par H. Penman 
(1948) et L. Turc (1953) pour mesurer la vitesse du vent afin d'utiliser ces mesures pour calculer 
l'evaporation. 

1.2.1.1.4 - le pyranometre sortie 0...3 V 

La totalite de la chaleur rcguc a la surface de la Terre provient du rayonnement solaire direct et 
indirect. Pour cette raison, le rayonnement solaire est considere comme le moteur fondamental de 
l’evaporation. Done, des donnees continues sur ce parametre meteorologique etaient indispensables 
pour realiser cette recherche. 


La station Vantage Pro2 a ete foumie avec un 
pyranometre 1 ^ Ce capteur mesure la radiation globale 
et l'energie solaire. L'eclairement energetique est 
donne en Watts par metre carre (W/m 2 ). Le 
pyranometre et son boitier sont soigneusement congus 
pour une reponse precise. Sa dimension est 51x70x57 
mm et son poids 226 g. Le boitier en deux pieces 
minimise l'elevation de temperature et assure le 
refroidissement par convection, empeche la stagnation 
d'eau ou de la poussiere. II est monte a cote du 
pluviometre grace a son support de montage. 


La photodiode au silicium foumit une bonne 
reponse dans le spectre de la lumiere visible, de 400 a 
1100 nm. Cette photodiode convertit la radiation incidente en un signal electrique 0...3 V. Sa plage 
de mesure allant de 0 a 1800 W/m 2 . 

Ce pyranometre utilise un coefficient precis de temperature egal a 0,12% par °C. La temperature 
de reference est 25°C. Si cette derniere est inferieure a 25°C, il utilise le coefficient - 0,12%/°C. Par 
contre, si la temperature est superieure a 25°C, il applique le coefficient + 0,12%/°C. 

1 .2. 1.2 - Le Module d.'Interface de Capteur ou le SIM 

Les differents capteurs meteorologiques de l'ISS sont relies par cables au SIM (Sensor Interface 
Module). Ce boitier de jonction est place a l’avant de l’abri anti-rayonnement dans un boitier blanc 
avec un couvercle muni d'un panneau solaire. L’ensemble des capteurs, de l'ISS et le SIM est 
alimente par l’energie solaire produite par ce panneau photovolta'ique ainsi que par une pile au 
lithium qui alimente la station pendant la nuit et qui complete le panneau solaire pendant les jours 
de tres faible insolation. 

Le SIM contient le « cerveau » de l’ISS qui collecte des donnees meteorologiques exterieures, 
depuis les capteurs de l'ISS, et les transmet au Recepteur ENVOY par radio au moyen de 
transmetteurs hertzients. 



Photo 8 : Le pyranometre sortie 0...3V. 
Cliche : M. Aldomany, 2016. 


(1) Le pyranometre a ete fourni avec la station 

donnees de cette station. 


grace a une demande effectuee par l'autre chercheur qui beneficie des 
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1.2.1.3 - Le recepteur "ENVOY" 


Parmi les differents composants de la station Vantage Pro2, le recepteur ENVOY est le plus 
important parce qu'il fonctionne comine un veritable ordinateur : non seulement, il enregistre les 
donnees meteorologiques exterieures en provenance du SIM sur de longues periodes (ici, 27 jours 
pour un intervalle de memorisation de 15 minutes), mais il calcule egalement d’autres donnees 
meteorologiques (douze donnees, dont plusieurs d’entre elles sont indispensables pour notre 
recherche). 

Le recepteur ENVOY comprend des capteurs meteorologiques interieurs comine un thermo- 
hygrometre qui mesure la temperature et l'humidite relative interieur et un barometre qui mesure les 
variations de la pression atmospherique. 

Le stockage des donnees est realise par le recepteur Envoy et son data logger. La capacite de 
l’enregistreur (Data Logger) a stacker des donnees varie entre un jour avec un pas echantillonnage 
d’une minute et 120 jours avec un pas de 2 heures. L’enregistreur de donnees est raccorde 
directement a l’ordinateur par le port USB qui pennet, a l'aide du logiciel WeatherLink, de decharger 
les donnees. 

1.2.1.4 - Le logiciel "WeatherLink" 

1.2.1.4.1 - L’installation de la station avec le logiciel se fait en six etapes 

1- selection du modele de station : Vantage Pro2 

2- parametrage des consignes d’importation et d’effacement des donnees : il n’y a eu aucune 
consigne donnee pour permettre une gestion plus souple. 

3- selection des unites de temperature (°C), de pression atmospherique (hPa), de vitesse du vent 
(m/s) et de precipitations (mm). 

4- reglage de l’heure et de la date afin que les donnees soient a jour. 

5- choix de l’intervalle d'archivage : 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h ou 2h. Le pas de 
temps ici choisi est de 15 minutes ; cette sensibilite est suffisante pour obtenir une etude assez 
detaillee de l’evaporation. 

6- reglage des alannes. Pour la temperature ressentie au vent, seul le minimum est disponible ; pour 
la vitesse du vent, l’alarme ne peut etre reglee que sur un maximum, puisque le minimum ne peut 
etre inferieur a zero ; 1’alarme de la temperature de rosee est prereglee pour se declencher des que la 
temperature de Fair approche de moins de 1 °C ; pour la pression atmospherique elle se declenche 
selon l'importance de la variation (c'est a l’utilisateur de choisir la marge de variation au-dela de 
laquelle il souhaite etre prevenu); pour tous les autres parametres, les alannes peuvent etre reglees 
sur des minimas et des maximas. Aucune alarme n’a ete necessaire pour cette etude. 

1.2.1.4.2 - L’archivage 

La memoire de l’enregistreur ( Data Logger ) contient toutes les donnees enregistrees depuis le 
dernier dechargement de la station (transmission des donnees vers le PC). Lors du dechargement de 
la memoire, le logiciel trie instantanement les nouvelles donnees et les synchronise avec celles deja 
archivees. Elles vont alors directement completer les bases de donnees appropriees et sont classees 
par mois. 
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1.2.1.4.3 - L’affichage des donnees ou le bulletin 


Lors de dechargement des donnees, le logiciel WeatherLink permet l'affichage instantane des 
donnees sous fonne de bulletin. Ce bulletin permet une representation graphique des donnees en 
temps reel. 

Sur le bulletin suivant, pris le 24/10/2013 a 13hll nous voyons les donnees des parametres 
suivants (Figure. 22) : 

- La temperature : dans l’histogramme qui represente les temperatures nous trouvons des donnees 
sur la temperature exterieure, la temperature interieure, la temperature de point de rosee, la 
temperature ressentie au vent; 

- L'humidite : le bulletin contient un histogramme qui represente l’humidite relative exterieure et 
interieure; 

- La vitesse du vent est affichee par un compteur, la precision de la vitesse arrive jusqu'a 0,1 m/s; 

- La direction du vent est representee par une boussole divisee en seize directions. Elle est indiquee 
en degres; 

- La pression atmospherique est traduite par une courbe, qui decrit les variations depuis les 
dernieres six heures; 

- Les precipitations sont presentees sous la forme de deux histogrammes : fun montre les 
precipitations cumulees pendant les dernieres 24 heures, l’autre presente les precipitations cumulees 
pendant le mois actuel et l’annee hydrologique actuelle. 

- La radiation solaire est representee en bas du bulletin. Elle est indiquee en W/m2 

Dans le bulletin nous trouvons aussi des informations sur l’horaire de lever et de coucher du 
soleil, un histogramme montre l'evapotranspiration calculee a l’echelle joumaliere, mensuelle et 
annuelle, la situation prevue du temps pendant les prochaines 12 heures et la phase de la lune. 



Figure. 22 : Le bulletin de 24/10/2013 a 13hll. 
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1.2.1,4,4 - Les graphiques et le traitement des donnees 


Quatre graphiques, alignes les uns au-dessous des autres, peuvent permettre de representer 
absolument toutes les donnees de la station (Figure. 23). 



Figure. 23 : Exemple de representation graphique des donnees sous le logiciel WeatherLink. 

Ils sont actualises a chaque nouvel intervalle de temps, ce qui permet de visualiser les 
modifications des conditions meteorologiques en temps reel, tout en gardant sous les yeux 
revolution anterieure. Si le logiciel est en mode de mise a jour automatique et s'il est relie a la 
console, il renseignera les bases de donnees en permanence. Celles-ci viendront automatiquement 
completer les graphiques. 

Cette fonction permet une exploitation directe des mesures. Le logiciel s'adapte seul a l’intervalle 
temporel choisi. Les graphiques sont modulables puisqu'il est possible d’ajouter ou d’enlever une 
variable a tout moment. II est egalement possible de zoomer sur une partie du graphique pour 
l'etudier plus en details. 

Cet outil graphique de Weatherlink est interessant mais pas assez souple pour etre le logiciel 
exclusif de traitement des donnees. Nous ne pouvons pas traiter les donnees obtenues avec les bacs 
a evaporation ou les donnees des thermometres subaquatiques, ni les mettre en relation avec les 
autres parametres. C'est pourquoi nous avons utilise Excel pour traiter les donnees. Le traitement 
des valeurs obtenues necessitera aussi l'emploi de formules. 

1 . 2.2 - La station meteorologique WS3083 

En raison d’un probleme technique, nous avons perdu les donnees de la station Vantage Pro2 
entre le 27/12/2013 et le 07/01/2014 et entre le 14/07/2014 et le 13/08/2014. Pour cette raison et 
afin d'eviter de rencontrer le meme probleme pendant notre deuxieme annee de mesure, nous avons 
utilise un autre type de station meteorologique. II s'agit de la station WS3083. 

Cette station a ete implantee au bord de l'etang de Chateau a Janailhac a 10 km vers le Nord-Est 
de la ville de Limoges en Limousin. La station a ete installee a 1,5 metre au-dessus de la surface de 
l'etang car « il est important pour le calcul de l'evapotranspiration (ET) d'installer 1'ISS et 
l’anemometre ensemble avec l'ecran anti-rayonnement, a 1,5 metre au-dessus du sol » (Davis, 2008, 
p. 34) (Photo. 9). C'est une station meteorologique automatique de la famille de stations Aercus 
Instruments. 
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La station meteo WS3083 est la premiere station 
meteorologique d'un prix abordable qui foumit des 
donnees sur le rayonnement solaire et l'indice de 
rayonnement UY ainsi que toutes les fonctionnalites des 
autres stations meteorologiques automatiques. Ce qui 
distingue la station WS3083 de la station Vantage Pro2 
est sa consommation d'energie qui est tres faible. Alors 
que nous devons changer les piles de la station 
precedente une fois par mois, nous n’avons change les 
piles de cette station qu'une seule fois au cours des 15 
mois de mesures en continu. 

La station WS3083 se compose de deux parties. La 
premiere contient tous les capteurs qui collectent des 
donnees sur les differents parametres meteorologiques 
exterieurs. Tous les capteurs de cette station sont relies 
par cables a un boitier de jonction localise a l’interieur de 
l’abri anti-radiation qui contient aussi le thermo- 
hygrometre. Ce boitier de jonction, qui fonctionne 
exactement comme le SIM de la station Vantage Pro2, 
contient des parties electroniques qui collectent et enregistrent les mesures des capteurs, afin de les 
transmettre ensuite a la console d'affichage par radio au moyen de transmetteurs hertziens (433 
MHz). 

La plage de temperature exterieure mesuree par cette station varie entre -40 °C et +65 °C. Par 
contre, celle de la temperature interieure allant de 0 °C a 50 °C; elle mesure avec 1% de resolution 
l’humidite relative entre 10% et 99% ; son pluviometre a augets basculeurs et son receptacle de 
forme rectangulaire sont concus pour mesurer les precipitations avec 0,3 mm de precision ; son 
anemometre est capable de mesurer la vitesse du vent entre 0,1 m/s et 45 m/s (Soit pres de 160 
km/h) ; le barometre de cette station donne des mesures avec 0,1 hPa de resolution pour la pression 
atmospherique allant de 300 hPa a 1100 hPa ; la station fournit des donnees sur l’indice d’UV qui 
varie entre 1 et 12. 

Les deux stations (WS3083 et Vantage Pro2 ) qui sont installees au bord de l’etang de Chateau a 
Janailhac, nous ont foumi des donnees recouvrant la meme periode allant du 17/10/2014 au 
25/11/2014 (40 jours). Ces donnees nous permettaient de comparer les deux stations afin de verifier 
si la nouvelle station (WS3083) donnait des mesures fiables ou non. La comparaison montre que les 
valeurs de toutes les variables climatiques sont tres proches avec des petites differences issues de la 
hauteur de chaque station au-dessus de la surface de l'etang (1.5 m pour la station WS3083 et 3.25 
m pour la station Vantage Pro2 ). La seule exception etait les donnees de rayonnement solaire, car la 
station WS3083 donne toujours des donnees sous-estimees par rapport a l'autre station. En sachant 
que la station Vantage Pro2 contient un pyranometre professionnel et en reposant sur 1920 
echantillons de mesures prises par les deux stations en meme temps, nous avons trouve que le 
rayonnement solaire mesure par la station Vantage Pro2 egale 1.37929 fois le rayonnement solaire 
mesure par l’autre station. Pour ces raisons, nous allons multiplier toutes les donnees de 
rayonnement solaire prises par la station WS3083 par le coefficient 1.37929. 

A cote de l'affichage des donnees sur son ecran, la console enregistre egalement les donnees sur 
de longues periodes (ici, plus de trois mois pour un intervalle de 30 minutes). Le clavier permet 
d'acceder aux nombreuses fonctionnalites de la console : nous pouvons parametrer plusieurs 
informations comme l’heure et la date, ou encore calibrer les unites de mesure des capteurs ; nous 
pouvons aussi visionner les conditions meteorologiques encore et les previsions pour les prochaines 



Photo 9 : La station WS3083. 
Cliche : M. Aldomany, 2016. 
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douze heures (Photo. 10). L'ecran LCD de la console affiche des donnees, en temps reel, sur les 
parametres suivants : la temperature de Fair (interieure et exterieure en °C ou °F), l'humidite relative 
(interieur et exterieur en %), la pression barometrique en hpa, la vitesse en (MPH, m / s, km / h, 
noeuds ou Beaufort) et la direction du vent en °, les precipitations en mm, le point de rosee en °C, la 
temperature ressentie en fonction de la vitesse du vent, la date et l’heure, les previsions a courte 
portee, l’indice UV et la mesure du rayonnement solaire en w/m 2 . 


La console se connecte au PC via un port 
USB pour le telechargement. Toutes les 
donnees enregistrees sont ensuite dechargees 
sur l’ordinateur en utilisant un logiciel qui 
s'appelle Cumulus. Ce logiciel fonctionne 
exactement comine le logiciel WeatherLink. 
Pour cette raison, nous ne trouvons pas utile de 
reexpliquer les memes fonctionnalites pour la 
deuxieme fois. 


1 . 2.3 - Les stations Meteo-France 

Afin de connaitre la position exacte de nos deux annees de mesures dans le cycle climatologique, 
nous nous soimnes rendu compte que nous devions contacter Meteo-France afin qu'elle nous 
fournisse des donnees qui nous permettent de completer notre recherche. Pour un cycle 
climatologique complet, il nous fallait des donnees recouvrant une longue periode (plus de 30 ans). 
Ces donnees doivent aussi etre prises par une station proche de nos terrains d'etude. 

En ce qui concerne l'etang Cistude en Brenne, nous avons utilise la station Meteo-France de 
Rosnay. Cette station est situee a 1’intersection de la longitude 1°14' 54" E et de la latitude 46° 42’ 
06" N, a 10,6 km au sud-sud-est de l’etang Cistude. Sa hauteur au dessus du niveau de la mer est 
109 metres. Cette station nous foumit toutes les donnees meteorologiques dont nous avons besoin 
dans cette etude (la moyenne mensuelle de la temperature de fair, la moyenne mensuelle de 
l’humidite relative, la moyenne mensuelle de la pression atmospherique, la vitesse moyenne 
mensuelle du vent a 10 metres du sol, les precipitations mensuelles et le rayonnement solaire). En 
raison des deux periodes de rupture des donnees de la station Vantage Pro2 quand elle etait installee 
a l'etang Cistude, nous avons aussi utilise les donnees quotidiennes de la station de Rosnay pour 
remplir ces ruptures de donnees. 

Pour les plans d’eau limousins, nous avons utilise les donnees de plusieurs stations Meteo- 
France. Les donnees de la station Limoges-Bellegarde (donnees quotidiennes (D-Q) ont ete utilisees 
pour calculer l'evaporation du lac de Saint-Pardoux) ; les donnees de la station Saint Junien (D-Q) 
ont ete utilisees pour calculer l'evaporation des etangs de la Pouge et de Cieux ; les donnees de la 
station Sousterrain (D-Q) ont ete utilisees pour calculer l’evaporation de l'etang des Oussines et 
celles issues de la station Peyrelevade (D-Q) ont ete utilisees pour calculer l'evaporation de l’etang 
des Landes. Parce que les trois demieres stations ne disposent pas des donnees sur la pression 
atmospherique et le rayonnement global, nous avons utilise les donnees de la station Limoges- 
Bellegarde sur ces deux parametres climatiques pour tous les plans d’eau Limousin. 



Photo 10 : La console de la station WS3083. 
Cliche : M. Aldomany, 2016. 
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1.3 - Les instruments utilises pour mesurer l'evaporation directement 

Les observations a long terme (sur des annees hydrologiques completes) et les donnees 
meteorologiques collectees sur le terrain d'etude sont tres importantes pour comprendre le processus 
d'evaporation des etangs, et 1'evaluation des effets du changement d'evaporation (causees par le 
changement climatique ou le changement d'utilisation des terres) sur les ressources en eau. Des 
mesures directes, continues et prises par des instruments precis d'evaporation sur les terrains d'etude 
seront necessaires. Ces mesures sur le terrain vont etre utilisees comme des mesures de reference 
pour evaluer la fiabilite des methodes d’estimation afin de choisir la meilleure d’entre elles devant 
etre recommandee pour estimer l’evaporation des etangs et des autres plans d’eau peu profonds. 

Ce paragraphe va etre consacre a decrire tous les instruments que nous avons utilises pour 
mesurer l’evaporation directement sur nos terrains d’etude. Ces mesures ont constitue la partie la 
plus difficile de cette recherche car elles impliquent des investissements financiers importants dans 
des instruments et du travail de terrain. 

Toutes les mesures effectuees a l’aide de differents outils de mesure sont relevees 
quotidiennement entre 12h30 et 13h30 pour les sessions d'automne, d’hiver et la premiere partie du 
printemps et entre 18h et 19h pour les mois allant de mai a aout. 

1.3.1 - L 'evaporometre de Piche 


L’evaporometre, en general, « est un instrument 
de mesure de la quantite d'eau s'evaporant d'une 
surface d'eau litre dans Vatmosphere pendant un 
intervalle de temps donne » (Villeneuve, 1974, p. 

160); « Vevaporometre est un appareil de mesure de 
I'eau evaporee, dont le capteur est une surface 
standardisee (porcelaine ou papier buvard) 
maintenue humide, dont la perte en eau est 
mesuree » (Inra, 1990, p. 106). 

Actuellement, le seul appareil de cette nature 
couramment utilise en France est l’evaporometre de 
Piche dont le capteur est un disque de papier-filtre 
de qualite homogene de 30 millimetres de diametre 
(surface evaporante : 7 cm 2 ) obturant la partie 
inferieure d’un tube cylindrique en verre gradue de 
32 centimetres de haut et ferme a sa partie 
superieure, avec oreiller pour la suspension et dont 
le diametre interieur est d’un centimetre. Les graduations du tube correspondent a un dixieme de 
millimetre d’eau evaporee. 

L'evaporation a la surface exteme du papier-filtre est constamment remplacee par I’eau 
provenant du tube ce qui laisse un espace vide du cote scelle. L'operation peut alors mesurer la perte 
de liquide par unite de temps (un jour par exemple) en suivant la descente du liquide. 

Cet appareil est maniable et bon marche, mais il convient d’observer quelques precautions en 
evitant les depots de poussiere et de sable et les balancements du tube qui faussent les mesures. II 
faut egalement proteger le papier buvard des rayonnements directs du soleil et des gouttelettes de 
pluie a l’aide d’un abri ou d’une cloche. 



Photo 10 : l'evaporometre de Piche. 
Cliche: M. Aldomany, 2013 
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L'evaporometre de Piche est utilise en France dans la plupart des stations de la Meteorologie 
Nationale (1) , mais il est installe sous l’abri meteorologique standard qui cree un micro climat tres 
different du climat exterieur en ce qui conceme la vitesse du vent et le degre d’insolation qui jouent 
un role important dans le processus d'evaporation. Pour cette raison, nous avons installe les deux 
evaporometres de Piche dont nous disposons en plein air, en tenant compte de toutes les precautions 
mentionnees precedemment (Photo. 10). 

Entre la complexite du phenomene a mesurer, l'evaporation, et la simplicite de l'appareil de 
mesure existe un contraste frappant. En fait, nous devons rappeler que ce genre d’instrument ne 
mesure done pas directement l'evaporation d’une masse d'eau, ni l’evapotranspiration d’un sol 
enherbe par exemple ; ils ne fournissent qu’une indication du pouvoir evaporant de l’atmosphere 
parce que le processus d’evaporation est ici lie essentiellement au deficit hygrometrique de fair. En 
realite, comine l’a ecrit A. ANGOT (1928), les mesures effectuees avec des instruments de cette 
sorte, ne donnent « generalement que des resultats illusoires ». Les evaporometres de Piche peuvent 
cependant donner des indications generates, quoique peu precises, sur la repartition geographique 
de l’evaporation des surfaces d’eau. 

Dans le cadre de cette recherche, nous disposons de deux evaporometres de Piche dont le 
premier a ete installe dans un coin protege du vent et le deuxieme dans un espace ouvert. Le but de 
ce choix etait d’essayer de savoir le role exact joue par le vent dans le processus d'evaporation a 
l’echelle annuelle. 

1.3.2 - Les bacs d'evaporation 

« La mesure directe de l'evaporation se fait generalement au moyen du bac d'evaporation » 
(Morell et al., 1999, p. 30). Le bac d'evaporation est « un appareil constitue d'un bac, d'un bassin 
ou d'une cuve d'assez grandes dimensions, dans lequel on mesure I'abaissement du niveau de 1'eau 
sous /'action de l'evaporation » (Inra, 1990, p. 33). Les variations du niveau d’eau dans les 
differents types de bacs sont mesurees a des intervalles de temps fixes (jour, semaine, decade). 

« Ces appareils donnent en effet une assez bonne idee de l'evaporation d'une nappe d'eau libre 
d'une certaine etendue alors que l'evaporometre Piche ne fournit que des valeurs indicatives sur le 
pouvoir evaporant de Vatmosphere » (Sircoulon, 1967). « Les bacs evaporatoires sont conqus pour 
prendre en compte tous les phenomenes atmospheriques influenqant l’evaporation, ainsi que 
1’inertie thermique de la masse d’eau. » (Vachala, 2008). 

Les bacs d’evaporation de section cylindrique ou carree peuvent etre installes sous le niveau du 
sol (bacs enterres comine le bac Colorado et le bac BPI ( Bureau of Plant Industry des U.S.A)), sur 
l’eau (bacs flottants comine celui de l’lnstitut de Geologie des Etats Unis) ou a la surface du sol 
(bacs sur charpente comine le bac classe A). 

L'avantage principal des bacs est leur faible cout et leur facilite d'installation ; leur inconvenient 
est la difficulte d’evaluer les effets du rayonnement direct et le transfert de chaleur a travers les 
parois (Morell et al., 1999, p. 30). Normalement, l’extrapolation de la mesure a partir du bac se fait 
a partir d’un coefficient de correction inferieur a 1, qui depend du type de bac. Ce coefficient moyen 
annuel est de 0,74 avec une amplitude de variation de 0,57 a 0,91 selon la saison pour les bacs sur 
charpente et de 0,78 avec une amplitude annuelle de 0,7 a 0,8 pour les bacs enterres (Inra, 1990, p. 
34). 


(1) Source : http://medhvcos.mpl.ird.fr/en/data/hvd/Drobot/2C.htm 
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Dans le cadre de cette recherche, nous avons utilise deux types differents de bacs evaporatoires 
dont des bacs sur charpentes et des bacs flottants. Le but principal d'utiliser deux genres de bacs 
d'evaporation est de savoir l’influence de chaque type sur la temperature de l’eau qu'il contient en 
comparant entre cette derniere et la temperature de la surface d’etang. Cette comparaison avec les 
autres criteres va nous aider a choisir le meilleur bac pour utiliser ces mesures coniine des mesures 
de reference pour ensuite evaluer la fiabilitc des methodes mathematiques d’estimation de 
l’evaporation. 

II est important de mentionner que, lors de l’installation des bacs, nous n’avons pas installe de 
grillages de protections car ils perturbent fortement la circulation de fair a la surface du bac de 
mesure. 

1.3.2.1 - Les bacs metalliques 

Deux bacs metalliques de section cylindrique installes sur des palettes ont ete utilises pendant 
cette etude. 

Le premier a ete installe au bord de l'etang Cistude en Brenne. II s'agit d'un bac en tole 
galvanisee non peint mesurant un metre de diametre et 30 cm de profondeur, sa superficie est 
d’environ 0,785 m 2 . Le bac est sureleve du sol sur une palette en bois ajoure de 10 cm de hauteur 
afin que fair puisse circuler sous celui-ci et pour eviter une attaque de fond par feau stagnante. Cela 
empeche la transmission de chaleur sol-bac qui pourrait fausser les resultats (Photo. 11). 
f evaporation y est mesuree a faide d'une jauge, graduee en millimetres sur la tige centrale, dont le 
systeme pennet une precision de 0,5 mm. Cette jauge est placee dans un putts de tranquillisation de 
25 cm de diametre occupant la partie centrale du bac. Ce puits de tranquillisation reste en contact 
avec le bac car il n’est pas etanche a sa base. II pennet des mesures babies car il protege l’eau qu'il 
contient du vent et maintient ainsi la surface de l’eau completement plane. La hauteur de l’eau est 
maintenue a 5 cm du rebord. 

Le deuxieme bac est installe juste au bord de l'etang de Chateau a Janailhac- Rilhac Rancon en 
Limousin. Il est un vrai bac de classe A, ce type de bac est utilise de facon systematique au Etats 
Unis par l’U. S. Weather Bureau : il a ete adopte par l’OMM et l’AIHS (Inra, 1990). Il mesure 
quatre pieds (121,9 cm) de diametre et a une profondeur de dix pouces (25,4 cm) ; la profondeur de 
l'eau y est maintenue entre 18 et 22 cm (soit entre 7,4 et 3,4 cm du rebord). Il est realise en Fer 
galvanise non peint et pose sur caillebotis a environ 1 metre au dessus de la surface de l'etang pour 
eviter que des animaux ne viennent s'abreuver dans le bac (Photo. 12). les mesures d’evaporation de 
ce bac ont ete effectuees en utibsant une jauge a crochet. Cette derniere pennet de mesurer les 
variations de hauteur d’eau avec une resolution de 0,05 mm. La jauge est installee dans un puits de 
tranquillisation de 10 cm de diametre. Ce puits fonctionne exactement comme le puits du bac 
precedent. 

Ce type de bac presente l'avantage de la facilite d’installation, et les mesures ne sont pas faussees 
par le rejaillissement des gouttes de pluie sur le terrain environnant lors de fortes averses ; par 
contre il est tres sensible aux variations de la temperature de fair et aux effets de l’insolation. 
«L'utilisation de ce bac (classe A) est recommandee en raison du grand nombre d'appareils du 
me me type deja installe dans des regions de divers climats » (Morell et al., 1999). 
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Photo 11 : Un bac metallique classique. 
Cliche : M. Aldomany, 2014. 

1.3.2.2 - Le bac flottant 


En raison de la difficulty de parametrer les 
transferts de chaleur provenant des parois et la 
distribution de chaleur avec la profondeur des bacs 
metalliques qui se rechauffent le jour et se 
refroidissent la nuit, parce que cet effet thermique se 
transmet facilement a l’eau qu'ils contiennent alors 
qu'il est minime dans un etang qui a un tres faible 
rapport parois versus volume, nous avons fabrique un 
bac evaporatoire qui a les memes avantages que les 
bacs metalliques en ce qui concerne le faible cout et 
la facilite d’installation, ainsi qu'il evite leurs 
inconvenients car les mesures effectuees avec ce type 
de bacs sont les plus representatives des conditions 
d'evaporation de la surface d’eau libre. 



Photo 12 : Le bac metallique de classe A. Cliche : 
M. Aldomany, 2015. 



Photo 13 : Le bac flottant et la jauge a crochet 
Cliche : M. Aldomany, 2013. 


Ce bac est un bac en plastique transparent de fonne rectangulaire, il mesure 52,5 x 36,5 cm de 
son cote superieure et 48,5 x 32,5 cm de son cout inferieur ; sa profondeur est de 20 cm; sa 
supcrlicic est d’environ 0,2 m 2 (Photo. 13). II est partiellement immerge a la surface de l’eau ; l’eau 
est maintenue a 5 cm du rebord, au meme niveau de l’eau entourant ce bac. 


Au centre du bac se trouve un tube vertical de 20 cm de hauteur, dit tube de tranquillisation, 
destine a contenir le detecteur du niveau de l’eau Gauge a crochet). II permet de reduire les erreurs 
dues a la turbulence du liquide, au courant de surface ou a l’agitation de l’eau. Ce tube de 
tranquillisation est installe juste au centre du bac pour assurer son equilibre et sa stability a la 
surface de l’eau. 


L'evaporation y est mesuree a l’aide d'une jauge a crochet, de meme type que celle utilisee avec 
le bac de classe A. 
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Le principal inconvenient de cet outil a ete sa 
stability a la surface de l'eau pendant les jours de 
forte vitesse du vent. Cette derniere etait a l’origine 
des fautes de mesures que nous avons obtenues 
durant les premiers jours de nos mesures 
quotidiennes. Pour resoudre ce probleme, nous 
avons installe deux cadres en bois autour du bac. La 
hauteur de ces cadres est de 12 cm dont la moitie est 
immergee dans l’eau. Ces cadres travaillent a 
empecher les vagues d’arriver jusqu’au bac ( Photo. 

14). Cette operation a garde la surface de l'eau 
completement tranquille a l’entourage direct du bac 
flottant. A partir de ce moment la, nous arrivons a 
obtenir des mesures tres fiables avec une marge d’erreur ne depassant pas 0,05 mm meme pour les 
jours de tres forte vitesse du vent. Au cours de la deuxieme annee des mesures, nous avons 
remplace le cadre exterieur par une planche en bois de deux metres de long et 20 cm de hauteur, 
dont la moitie etait immergee dans l’eau. Cette planche etait installee dans la direction dominante du 
vent ou les vagues viennent principalement. Le bac flottant, pour cette annee des mesures, etait 
installe a l’interieur du cadre interieur de sorte qu’il ne puisse pas bouger horizontalement, mais il 
etait libre de bouger verticalement en reponse a la variation du niveau d’eau dans l’etang. 

1.4 - Les appareils et les methodes utilisees pour estimer/mesurer les debits 

Le debit liquide Q d’un cours d’eau, qui est un volume d’eau qui s’ecoule en une seconde dans 
une section transversale, est le produit: 

• de la section mouillee S, produit de la profondeur moyenne Hm par la largeur superficielle 
L ; 

• par la vitesse moyenne d'ecoulement U, moyenne des vitesses des particules d'eau dans 
toute la section mouillee (Morelle et al., 1999, p. 129). 

Q=L *Hm * U . (20) 

Les unites utilisees le plus couramment pour exprimer le debit sont: 

• le metre cube par seconde (mVs), normalement utilisee pour mesurer le debit des rivieres et 
des grands cours d’eau. 

• le litre par minute (1/min), c’est l’unite utilisee pour mesurer le debit de tres petit cours d’eau 
et c’est l’unite que nous utilisons tout au long de cette etude pour exprimer les debits entrant 
et sortant de nos etangs d’etude. 

Les methodes de jaugeage des debits des cours d’eau sont nombreuses et variees. Selon la 
configuration de nos etangs d’etude et les conditions d’ecoulement, les materiels de mesures dont 



Photo 14 : Les deux cadres en bois 
Cliche : M. Aldomany, 2013. 
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nous disposons et la haute precision que nous souhaitons obtenir, nous avons utilise seulement deux 
methodes : 

1. la premiere est une des methodes globales, dans lesquelles le debit est mesure directement. II 
s'agit de la methode volumetrique ; 

2. la deuxieme est une des methodes completes, dans lesquelles les trois composantes Hm, L, 
U sont mesurees separement. II s'agit de la methode du micro-moulinet hydrometrique. 

1.4.1 - La methode du micro-moulinet hydrometrique 

Le micro-moulinet hydrometrique est un appareil muni d’un rotor dont la vitesse de rotation est 
fonction de la vitesse locale du fluide dans lequel il est immerge. Le principe de cette methode 
consiste a determiner le champ de vitesse dans une section transversale du cours d’eau, et a calculer 
le debit par combinaison avec la geometrie. 

Le micro-moulinet que nous avons utilise dans cette recherche est de type a helice et a axe 
horizontal. II est compose d’une perche de 1,25 metre de long supportant une helice. A chaque tour, 
l'helice emet une impulsion comptabilisee par un compteur d’impulsion NEYRPIC (Photo. 15). La 
figure (24) represente le schema de fonctionnement du moulinet a axe horizontal et la signalisation 
electrique. 

Notre micro-moulinet est equipe de deux helices. En raison du has debit, nous avons prefere 
utiliser l'helice a pas faible. II s'agit d’une helice de 30 mm de diametre, son pas reel est de 0,235 
metre. Ce moulinet a une grande sensibilite. II genere done un grand nombre d’impulsions sur le 
compteur. Cette helice mesure correctement la vitesse d’ecoulement des filets liquides tant que leur 
trajectoire reste parallele a l’axe du moulinet ou dans un angle < 5° a celui-ci. II existe une formule 
permettant de convertir le nombre de tours en vitesse pour chaque helice. 

La formule concemant l'helice utilisee est: 


V = k * n + a 


.( 21 ) 


ou : V: la vitesse de courant en m/s ; k : le pas hydraulique de The lice en m ; n : le nombre de tours 
de l'helice par seconde ; a : une constante en m/s. 


quand n < 0,66 


V = 0,235 *n + 0,022 


( 22 ) 


quand 0,66 <n <9,65 V = 0,2568 * n + 0,006 


(23) 


Cet appareil a ete utilise pour estimer le debit entrant et sortant de l'etang Cistude en Brenne. 
Pour effectuer ces mesures, il nous fallait choisir des sections transversales dans des endroits du 
cours d’eau relativement rectilignes, ou la morphologie de la section mouillee restera relativement 
stable durant la periode de mesure. Nous avons done choisi la section de beton du canal reliant entre 
l'etang Ricot et l'etang Cistude pour mesurer le debit entrant dans ce dernier. De meme, nous avons 
choisi la partie betonnee de l’exutoire de l’etang pour mesurer le debit sortant. 
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Photo 15 : Le micro-moulinet hydrometrique . 
Cliche : M. Aldomany. 2016 


Figure 24 : Schema de fonctionnement d'un moulinet 
d axe horizontal. 

Source : Morel! et ah, 1999, p 146. 

Etant donnee que la vitesse du courant varie d’un point a un autre de la section de mesurage, il 
convient done d’explorer le champ de vitesse en un certain nombre d’endroits, situes le long de 
verticales judicieusement reparties sur la largeur. Autrement dit, la vitesse a done ete mesuree a 
plusieurs profondeurs et en differents points de la section transversale. 


Apres avoir calcule la vitesse moyenne du courant et la superficie de la section mouillee, qui 
varie aussi d’un jour a un autre selon la hauteur de l’eau dans cette section, nous avons estime le 
debit entrant et sortant de l'etang selon l’equation (20). 


Toutes les mesures de la profondeur de l’eau dans la section mouillee et la vitesse moyenne du 
courant ont ete prises quotidiennement vers 13h00. 


La seule source d’erreur de ces mesures vient des herbes, des feuilles tombees et des autres sortes 
de dechets qui se rassemblent devant des grilles metalliques installees a l'entree et a la sortie de 
l'etang pour empecher les poissons de sortir de l'etang. Ces « dechets » ferment partiellement le 
cours d’eau et causent en consequence une diminution de debit par rapport au moment ou sont 
prises les mesures. 


1.4.2 - La methode volumetrique 

La methode volumetrique est appelee aussi « Jaugeage par empotement » (Bravard et Petit, 
1997, p. 35). Cette methode tres simple consiste a recueillir dans un recipient un volume d’eau 
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pendant un temps donne. « Elle n 'est generalement pratiquee que pour des debits faibles, quelques 
l/s ou plus » (Forray et al, 1998). 

Cette methode a ete utilisee pendant notre deuxieme 
annee de mesures a l'etang de Chateau, ou l’eau entre a 
l’etang via cinq tuyaux PVC, dont deux de 20 cm de 
diametre et trois de 7 cm de diametre, et elle sort de 
l’etang via un tuyau PVC de 50 cm de diametre et un 
robinet. Le recipient que nous avons utilise etait un seau 
gradue de 20 litres (Photo. 16). En utilisant ce seau nous 
somtnes arrives a mesurer les volumes exacts d’eau 
entrant et sortant de l'etang pendant plus de 340 jours de 
l’annee hydrologique 2014-2015. II est important de 
mentionner que nous n’arrivons pas a mesurer les debits, 
surtout le debit sortant via le tuyau de 50 cm de diametre, 
pendant quelques jours de fortes precipitations (plus de 20 
mm par jour). C’est parce que le seau utilise n'etait pas 
suffisant pour recueillir des quantites d’eau de plus de 15 1/s. 

1.5 - Les outils utilises pour estimer l'infiltration vers les nappes d'eau 

Afin d’atteindre l’objectif de cette recherche, qui est d'etablir un bilan hydrologique ne negligeant 
aucun de ces composants, il nous fallait estimer la quantite d’eau infiltree vers les nappes. Cette 
quantite peut etre determinee de maniere theorique ou experimentale. 

La maniere theorique s'appuie sur l'utilisation des valeurs initiales trouvees dans la litterature 
scientifique ou diffusees par des organismes officiels s'occupant de ce sujet comme, par exemple, la 
FAO {Food and Agriculture Organization). 

Par contre, la maniere experimentale consiste notamment a connaitre la capacite des sols a 
infiltrer de l'eau. Autrement dit, mesurer la conductivite hydraulique du sol qui va etre 
ulterieurement utilisee pour calculer le taux d’infiltration selon la loi de Darcy ou une autre formule 
derivee de cette loi. Pour cela, des appareils ont ete mis au point suite a nombreuses recherches. Ils 
sont appeles infiltrometres. 

Les mesures effectuees avec ces instruments ont ete realisees soit en laboratoire soit in situ, c'est- 
a-dire directement sur le terrain d'etude. Parce que les mesures en laboratoire ne sont pas toujours 
representatives de la realite, et il est tres difficile de reproduire la variability geographique sur une 
surface relativement reduite, nous avons decide d’effectuer les mesures d’infiltration dans les 
terrains d’etude en utilisant differents instruments. 

1.5.1 - L 'infiltrometre a double anneau ouvert 

Cet infiltrometre est un instrument simple utilise pour la determination des taux d'infiltration 
dans les sols ainsi que leur conductivite hydraulique appelee aussi coefficient de penneabilite ou 
plus simplement, permeabilite. Parce que, pour un etang, l’eau est toujours presente a la surface du 



Photo 16 : Un seau gradue 20 litres. 
Cliche : M. Aldomany, 2016. 
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sol qui constitue le fond de l'etang, l’humidification du sol depasse la capacite d'innitration. Dans ce 
cas, le taux d’infiltration est egal a la capacite d’infiltration (1) . 

La vitesse d'in nitration se calcule comme la quantite d'eau qui penetre dans le sol par surface et 
par unite de temps, apres saturation de la zone testee. Ce taux se calcule selon la loi de Darcy a 
partir des resultats des mesures. 

Bien que la loi de Darcy soit incontournable pour comprendre le processus d’infiltration dans le 
sol elle ne s'applique vraiment que dans des conditions qui ne se trouvent jamais realisees ailleurs 
qu'en laboratoire. Pour cette raison, la theorie de Green et Ampt (1911) citee par (Musy et Soutter, 
1991, p. 215-225) decrit le processus d’infiltration. Elle est derivee de la loi de Darcy, mais plus 
adaptee a la nature et elle a ete utilisee dans cette recherche. La theorie est formulee comme suit: 

f=K(Hw+D-Hf)/D .. 

ou : f :se refere a la capacite d’infiltration en mm par 
heure ; K: a la conductivity hydraulique saturee en 
mm/h ; Hw est l’epaisseur de la lame d’eau a la 
surface du sol en mm ; D se refere a la profondeur du 
front mouillant en mm et Hf se refere a pression au 
front mouillant. 

L'infiltrometre se compose de deux anneaux en 
acier inoxydable de diametre interne de 30 cm et de 
25 cm de hauteur, et de diametre externe de 53 cm et 
de 25 cm de hauteur. Les deux anneaux sont enhances 
dans le sol de quelques centimetres (7 cm) et remplis 
d'eau (Photo. 17). Le set standard de l’infiltrometre a 
double anneau consiste en trois ensembles de paires d’anneaux en acier inox de differents diametres 
pour des raisons de transport. 

Le niveau de l'eau dans l’anneau interne peut etre 
mesure par un flotteur a la surface de l'eau. Ce flotteur (4) 
est equipe d’une tige de mesure graduee en millimetres (1). 

La tige se deplace librement de haut en bas par un petit 
tube (2) situe au milieu d’un pont de mesure (3) installe sur 
le bord superieur de l’anneau interne (Figure. 25). Ce 
systeme de mesure permet une precision de 0,5 mm. En 
comparant les variations de niveaux de l'eau dans l’anneau 
interne avec une table de reference fournie avec la notice 
de cet infiltrometre, nous pouvons savoir le taux 
d'infiltration. 


(1) Cette phrase est tiree du paragraphe suivant en anglais « Water infiltrates the soil during a shower or irrigation. If 
moistening exceeds the infiltration capacity, water ponds the ground surface. In that case, the infiltration rate 
equals the infiltration capacity’. » (Eijkelkamp, 2015. p 2). 



Figure 25 : Le systeme de mesure de 
l'infiltrometre a double anneau. 
Source : Eijkelkamp, 2015, p. 4 


(24) 



Photo 17: L 'infiltrometre a double anneau. 
Cliche : M. Aldomciny, 2014. 
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Comme l’eau a tendance a s'echapper sur les cotes, l’anneau exterieur sert de barriere pour 
canaliser l’eau en infiltration verticale. La mesure porte done exclusivement sur l'anneau interne de 
l'infiltrometre sous lequel l'eau s’ecoule verticalement. 

La charge hydraulique appliquee est inferieure a la hauteur de l’anneau ce qui differencie cet 
infiltrometre de l’infiltrometre a simple anneau de type ferme. Dans la pratique, cet outil teste une 
epaisseur superficielle de sol. II presente done un caractere ponctuel. Pour cette raison, nous avons 
essaye de choisir une zone representative du terrain d'etude pour y installer cet infiltrometre. 

Nous avons utilise deux infiltrometres de ce type pour estimer la quantite en eau infiltree ver les 
nappes a l'etang Cistude en Brenne. Un infiltrometre a ete installe directement dans l’eau au bord de 
l'etang, dans un endroit totalement plan, l’autre a ete installe a 50 metres de l'etang. Pour ce dernier, 
nous n’avons commence a effectuer les mesures de variations du volume d’eau infiltree qu'apres la 
saturation de la zone d’essai en laissant l’eau s'infiltrer pendant six heures. 

Malheureusement, les mesures que nous avons obtenues avec l’infiltrometre qui etait installe a 
50 metres de l'etang etaient toujours inferieures a l'evaporation mesuree par le bac metallique 
installe a 15 metres seulement de lui. Par contre, l’infiltrometre qui etait installe dans l’eau donne 
toujours des mesures egales au niveau de la surface de l’etang car l'eau penetrait toujours a 
l’interieur de l’infiltrometre via la couche sableuse qui recouvre le fond de l'etang. Cela veut-dire 
que la quantite en eau infiltree vers les nappes est inexistante pour le premier infiltrometre et 
inconnue pour le dernier. 

Nous pouvons attribuer ces mesures erronees a la tres faible permeabilite du sol ainsi que la 
mauvaise utilisation de cet outil. En effet, il aurait fallu recouvrir le dispositif", surtout l’anneau 
interne de l’infiltrometre, pour eviter l'evaporation de l’eau qui a ete tres importante pendant fete. 

1.5.2 - Les tuyaux d.'infiltrations ou la teste d’etancheite 

Apres les mesures inutilisables de l'infiltration pendant notre premiere annee de recherche, nous 
avons cherche un outil plus long que les anneaux de l'infiltrometre precedent et de diametre plus 
petit pour faciliter la fermeture de cet outil. Nous avons done cherche un outil qui peut etre capable 
de traverser la couche de sable et atteindre la couche argileuse du sol. 

Pour cela, nous avons utilise deux tuyaux PVC de 10 
cm de diametre, dont le premier de 100 cm de long a ete 
installe dans l’etang dans un endroit ou la profondeur de 
l’eau egale 50 cm. Ce tuyau etait enfonce jusqu'a 35 cm 
dans le sol pour etre sur qu'il atteignait la couche argileuse 
(Photo. 18). Le deuxieme tuyau de 60 cm de long a ete 
installe juste au bord de l'etang ou la profondeur de l’eau 
ne depasse pas 15 cm. Lui aussi etait enfonce jusqu'a 35 
cm dans le sol. 


(1) Bien que ce ne soit pas mentionne dans le manuel d'utilisation de cet infiltrometre. 



Photo 18 : Tuyau d'infiltration. 
Cliche : M. Aldomany, 2016 
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Les deux tuyaux ont ete fermes hennetiquement par des morceaux de bache alln d'eviter la perte 
en eau par evaporation et pour empecher la pluie d’y entrer. 

Nous avons utilise le meme systeme de mesure de l'infiltrometre a double anneau pour mesurer 
les variations de niveau de l’eau dans les tuyaux. Ce systeme nous pennet d’obtenir des mesures 
avec 0,5 mm de precision. Les mesures ont ete effectuees hebdomadairement. 

II est important de mentionner que nous n’etions pas les premiers a utiliser ce systeme pour 
estimer l'infiltration. Nous pouvons citer ici A. Gosset (2009) et G. Degoutte (Etude hydraulique 
Agricole n° 12). 

1.6 - L'outil utilise pour estimer l'interception 

Si l'interception ne joue pas un role dans le bilan hydrologique des plans d'eau libres, elle est 
consideree comrne un composant majeur pour celui des couverts vegetaux. Elle est done 
indispensable pour effectuer une comparaison de la perte en eau entre l’etang et les couverts 
vegetaux l’entourant. 

Afm de l'estimer, nous avons utilise cinq pluviometres en plastique. Ils mesurent jusqu'a 40 mm 
par m 2 . Chacun est equipe d'un piquet en plastique pour faciliter l’installation. Nous en avons 
installe un dans un espace ouvert pour etre le pluviometre de reference (Photo. 12). Les quatre 
autres ont ete installes au dessous d’une canopee situee a quelques metres au sud-ouest de l’etang de 
Chateau, dont trois ont ete installes au-dessous d’arbres a feuilles caduques (Chene) et le quatrieme 
au-dessous d’un grand conifere (Cedre). En ce qui concerne les pluviometres installes au-dessous 
des arbres a feuilles caduques, nous en avons installe un pres du tronc d’un arbre, un au-dessous 
d'un arbre avec des feuilles denses et un entre deux arbres voisins (voir la carte. 10). Nous avons 
essaye cette distribution des pluviometres pour collecter des mesures representatives d'une foret de 
chene. 

Par contre, il nous fallait trouver une solution pour connaitre le pourcentage des precipitations 
s'ecoulant le long des troncs des arbres pour rejoindre le sol. Pour cela nous l’avons estimee en nous 
basant sur des valeurs initiales trouvees dans la litterature scientifique. Dans cette recherche, nous 
avons utilise les valeurs donnees par G. Schnock (1967), pour une chenaie, de 10 a 15% de la pluie 
incidente en hiver, et 2 a 5 % seulement en ete, parce que ces valeurs correspondent bien avec nos 
remarques quotidiennes. 
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Carte. 10 : La localisation des instruments de mesure a I'etang de Chateau, Janailhac, Limousin. 
Realisation et conception : M. Aldomany, 2016. 



Cours d'eau 

Point de mesure de debit sortant 
Point de mesure de debit entrant 
Infiltrometre 
Station meteorologique 
Bac evaporatoire metallique 
Bac evaporatoire llottant 
Piche (espace ouvert) 

Piche (coin protege du vent) 
Thermometre surface d’etang 
Thermometre profil d'etang 


Conception et realisation : M. Aldomany. 2016 


Carte. 11 : La localisation des instruments de mesure a I'etang Cistude, Brenne. 
Realisation et conception : M. Aldomany, 2016. 
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CHAPITRE II 


2 - LES FORMULES MATHEMATHIQUES UTILISEES POUR CALCULER 
L'EVAPORATION EN UTILISANT DES DONNEES METEOROLOGIQUES 

« Par suite des difficultes que presentent les observations directes de I'evaporation sur les lacs 
et reservoirs, on a generalement tendance a utiliser des methodes indirectes devaluation basees 
sur le bilan hydrique, le bilan energetique ou la mecanique des fluides. » (OMM (1> , 1994, p. 139). 

Dans la litterature scientifique nous trouvons une bonne centaine de methodes mathematiques 
(empiriques et analytiques) qui servent a estimer la quantite en eau perdue par I’evaporation d’une 
surface d'eau libre. 

Pour cette recherche, nous avons utilise seulement les methodes les plus repandues dans ce genre 
d'etudes. Nos objectifs de l'utilisation de ces methodes sont, tout d’abord, calculer I’evaporation des 
etangs etudies a partir des donnees meteorologiques collectees sur les terrains d’etude, ensuite, 
evaluer la fiabilite de ces methodes en comparant les calculs et les mesures quotidiennes prises par 
le meilleur bac evaporatoire utilise pendant cette etude. 

Nous avons groupe les methodes mathematiques utilisees en cinq categories : 1- Methodes du 
bilan energetique ; 2- Methodes du bilan hydrologique ; 3- Methodes de transfert de masse ; 4- 
Methodes de combinaison ; 5- Methodes simplifiees. La classification des quatre premiers groupes 
est couramment utilisee dans la litterature (Gianniou et Antonopoulos, 2007). Nous avons ajoute le 
cinquieme groupe (Methodes simplifiees) pour etre comine une reference de quelques methodes 
faciles a utiliser par les personnes qui ne sont pas specialistes en hydroclimatologie ou les personnes 
qui souhaitent des calculs avec une marge d’erreur acceptable en evitant l'utilisation des methodes 
mathematiques complexes. 

2.1 - La methode du bilan energetique 

Le bilan energetique est la technique preferee pour un suivi precis a long terme de I’evaporation 
(Sturrock et al., 1992 ; Assouline et Mahrer, 1993 ; Sacks et al., 1994 ; Winter et al., 2003 ; Lenters 
et ah, 2005). Generalement, cette methode est consideree comine une des methodes les plus 
robustes et les plus precises pour determiner I’evaporation (Anderson, 1954 ; Harbeck et ah, 1958 ; 
Gunaji, 1968). l'importance de cette methode vient du fait que le processus d’evaporation a besoin 
d’energie. Get apport d’energie, que ce soit directement a partir de l’energie solaire (rayonnements 
de petite longueur d’onde) ou indirectement a partir de l'atmosphere elle-meme (rayonnements 
diffuse et reflechi de grande longueur d’onde). Pour cette raison, la plupart des etudes, qui 
comparent les differentes methodes de calcul d’evaporation, utilisent la methode du bilan 
energetique comme un standard pour evaluer la fiabilite des autres methodes (Culler, 1961 ; 
Kennon, 1966 ; Rosenberry et ah, 2007 ; Yao, 2009 et Gallego-Elvira et ah, 2010). 

Cette methode est basee sur le principe de conservation de l’energie, qui consiste a calculer 
I’evaporation en prenant en consideration le bilan thermique de la masse d’eau (Voir Figure. 26). 
Pour cela, cette methode necessite des donnees continues sur le changement de stockage de la 

(1) OMM : l'Organisation Meteorologique Mondiale. 
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chaleur dans le plan d'eau etudie. Par consequent, des mesures frequentes du profd de la 


temperature de l'eau sont necessaires. 



Figure 26 : Diagramme schematique d'un bilan d'energie au-dessus d'une surface d'eau libre. 
Source . (Gray et al., http://hvdrologie. org/BIB/Gray/GRA Y_003.pdf . p. 6) 


Ce bilan peut s’exprimer par l’equation suivante : 

XE = R net + H sed + A net -H-S .(25) (Yao, 2009) 

avec : AE est l’energie latente requise a l’evaporation en (MJ/m 2 /jour) ; 

A est la chaleur latente d’evaporation dont la valeur s’exprime par l’equation suivante : 

A = 2,501 -0,02361 *T .(26) 

ou : A est en (MJ / kg) ; T est la temperature moyenne joumaliere de Fair en (°C) 

E est l’evaporation en (mm/jour) ; 

R„et est l’energie nette absorbee par la masse d’eau en (MJ/m 2 /jour) ; 

H S ed est la chaleur degagee par les sediments lacustres en (MJ/m 2 /jour) ; Cette composante du 
bilan energetique est negligeable pour la plupart des cas et nous l'avons negligee dans cette 
etude. 

A net est la chaleur nette d’advection au plan d'eau par les precipitations et les debits entrants et 
sortants du plan d’eau en (MJ/m 2 /jour) ; Cette composante est egalement negligeable. 

S est la variation de la chaleur emmagasinee dans le plan d’eau (en fonction des variations de 
temperature d’eau) en (MJ/m 2 /jour) ; 

H est la chaleur sensible perdue par la surface du plan d’eau vers l’atmosphere en 
(MJ/m 2 /jour). 
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La mesure directe de la chaleur sensible est tres difficile. Cette composante est evaluee a partir 
du rapport de l’energie utilisee par le processus d'evaporation et de l’energie transferee ou retiree de 
la masse d’eau par l’air comine chaleur sensible. Le terme de chaleur sensible peut etre exprime 
selon Tequation suivante : 


H = fi* XE .(27) (Bowen, 1926) 

ou : (3 est le rapport de Bowen. 

Apres avoir retire les deux termes negligeables et par substitution de l’equation (27) dans 
l’equation (25) nous obtenons la fonnule suivante du bilan energetique : 


E= 


Rnet— S 

L x( 1 + f) 


(28) 


Cette methode est appelee Bilan energetique rapport de Bowen "Bowen Ratio Energy Budget" 
(BREB) avec : 


Rnet = (1 - a sw ) * R swd + (1 


a w) Riw d R 


Iwu 


(29) 


ou : 


R SW d est le rayonnement de petite longueur d’onde dirige vers le bas en (MJ/m 2 /j) ; nous 
obtenons les mesures de cette composante grace au pyranometre de nos stations 
meteorologiques. 

a sw est l’albedo de l’eau de rayonnement descendant de petite longueur d’onde. 

L'albedo pendant les mois d’ete est d’environ 6-7%. Etant donnee que la reflexion de l'eau varie 
avec Tangle solaire, la turbidite de l’eau et la hauteur des vagues. Nous avons utilise, dans cette 
etude, les valeurs mensuelles de l’albedo proposees par G. Cogley (1979). Parce que nos terrains 
d'etudes sont situes entre les latitudes 40° et 50° N, nous avons utilise les valeurs moyennes de ces 
deux latitudes (Voir la table. 7). 


Table. 7 : Les valeurs moyennes mensuelles de l'albedo en (%) d'une surface d’eau libre pour les altitudes 0° a 


70° N, (Source : Cogley, 1979). 


Lat Month 


(deg) 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

Jun 

Jul 

Aug 

Sep 

Oct 

Nov 

Dec 

Year 

70 

30.1 

33.8 

22.9 

14.8 

11.6 

11.2 

11.4 

13.4 

20.2 

31.3 

30.1 


14.1 

60 

33.9 

24.0 

15.5 

10.5 

8.8 

8.4 

8.6 

9.8 

13.6 

21.6 

32.1 

35.5 

12.0 

50 

22.0 

16.1 

10.8 

8.4 

7.5 

7.3 

7.4 

8.0 

9.9 

14.4 

21.0 

24.1 

10.2 

40 

14.5 

11.1 

8.5 

7.3 

6.8 

6.7 

6.8 

7.1 

8.0 

10.3 

13.8 

16.1 

8.6 

30 

10.3 

8.6 

7.3 

6.7 

6.5 

6.4 

6.4 

6.6 

7.1 

8.2 

10.0 

11.1 

7.6 

20 

8.3 

7.4 

6.7 

6.4 

6.3 

6.3 

6.3 

6.4 

6.6 

7.2 

8.1 

8.7 

6.9 

10 

7.2 

6.7 

6.4 

6.3 

6.4 

6.4 

6.4 

6.3 

6.3 

6.6 

7.1 

7.4 

6.6 

0 

6.6 

6.4 

6.3 

6.4 

6.6 

6.8 

6.7 

6.4 

6.3 

6.4 

6.6 

6.8 

6.5 


Riwd est le rayonnement de grande longueur d’onde dirige vers le bas en (MJ/m 2 /j) 
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ai w = 0,03 est l'albedo de l’eau de rayonnement descendant de grande longueur d’onde. La 
valeur est tiree de (Lenters et al., 2005). 

Ri wu est le rayonnement de grande longueur d’onde dirige vers le haut en (MJ/m 2 /j). 

Nous avons calcule les rayonnements de grande longueur d’onde en utilisant les equations 
suivantes : 


Rlwd=Sa o la .(30) 

Riwu =e s el s 4 .( 31 ) 


avec : 

e a est l’emissivite atmospherique, qui peut etre calculee selon la formule suivante : 

( 1 _\ 

ea — 1,24*(—) 7 .(32) (Brustaert, 1975). 

Ta 

ou : e ra est la pression (1) partielle (reelle) de vapeur d’eau dans Fair en (kPa) ; T a est la temperature de 
Fair en (°C). 

Pour calculer la pression partielle de vapeur d’eau dans Fair nous avons utilise l’equation 
suivante : 


er = 


es * Hr 

100 


(33) 


ou : Hr est l'humidite relative en (%) ; e r est la pression reelle de vapeur d’air en (kPa) ; e s est la 
pression de vapeur saturante en (kPa) correspondant a la temperature de Fair. 

Nous avons calcule la pression de vapeur saturante selon la formule suivante : 

/ 17,27 T | 

£■5 = 0,6018 *exp 7+237,3 .(34) (Allen et al., 2006). 

avec : exp( ) est la base de logarithme neperien = (2,718281828) ; T est temperature en (°C). 

a est la constante de Stefan-Boltzman ; a = 4,903 * / 0~ 9 (MJ/K 4 /m 2 /jour); 

T a et T s sont les temperatures moyennes joumalieres de Fair et de la surface de l’eau 
respectivement en (°K) ; 

s s est l’emissivite de la surface de l’eau. 


(1) Les auteurs francophones utilisent souvent le terme de tension plutot que celui de pression, avec exactement le 
meme sens et le meme signe. Nous retiendrons pourtant ici le seul terme de pression, plus explicite. 
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Divers chercheurs ont trouve que le facteur d’emissivite de l’eau varie de 0,906 a 0,985. La 
majorite d’entre eux utilise un facteur d’emissivite de la surface de l’eau de 0,97 et c’est la valeur que 
nous avons utilisee pour ce facteur. 

Nous avons calcule la variation de la chaleur emmagasinee dans l’etang en utilisant la fonnule 
suivante : 


S = s 2 - Si = ((p w *c w * T 2 * z) - (p w *c w * Ti * z)) .(35) 


avec : 


Si et S 2 sont les chaleurs emmagasinees pour le jour (n) et le jour (n-1) respectivement ; p w est la 
densite de l'eau = 1000 (kg/m 3 ); c w est la chaleur specifique de l’eau = 4186 (J/kg/°C) ; z est 
l’epaisseur de la couche d’eau en (m) (1) ; T 2 et Ti representent les temperatures moyennes journalieres 
en (°C) de la couche d’eau pour le jour (n) et le jour (n-1) respectivement. 


En ce qui concerne le rapport de Bowen, nous l'avons calcule en utilisant l’equation suivante : 


|3=y*( 


Ts— Ta 
ess — es a 


(36) 


avec : 


y est une constante psychrometrique calculee selon la fonnule : 


7 = 


Cp * P 
8 


(37) 


ou : c p est la chaleur specifique de fair humide a pression constante = 1,013 * 10 3 (MJ/kg/°C) ; s 
est un rapport du pois moleculaire-vapeur d’eau/air sec = 0,622 ; X est la chaleur latente de 
vaporisation (calculee selon l’equation (26)) ; P est la pression atmospherique en (kPa). 


T s et T a sont les temperatures moyennes journalieres de la surface de l'etang et de fair en (°C ) 
respectivement. 


e ss et e sa sont les pressions de vapeur saturantes en (kPa) correspondantes a la temperature de la 
surface d’etang et de fair respectivement. 


(1) Dans cette recherche, nous avons utilise trois thermometres subaquatiques pour mesurer le profil de la temperature 
dans l'etang de Chateau et deux thermometres pour l'etang Cistude. Les thermometres utilises dans l'etang de 
Chateau ont ete installes a 25, 175 et 310 cm de profondeur ; les donnees du premier thermometre ont ete utilisees 
comme representatives de la couche d'eau qui se prolonge de 0 a 85 cm de profondeur, les donnees du deuxieme 
thermometre representent la couche entre 85 et 240 cm de profondeur et les donnees du troisieme thermometre 
representent la couche entre 240 et 500 cm de profondeur. Malheureusement, nous avons perdu les donnees du 
thermometre qui etait installe a 200 cm de profondeur dans l'etang Cistude. Nous avons done utilise les donnees du 
thermometre qui etait installe a 25 cm de profondeur comme representatives du profil entier de l'etang Cistude, qui a 
0,8 metre comme profondeur moyenne. 
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Pour conclure, il est tres important de mentionner que l'utilisation de cette methode necessite une 
enorme attention du chercheur, car une tres petite faute de calcul d’un des termes de cette methode 
peut diriger vers une erreur tres grande au niveau des resultats. 

2.2 - La methode du bilan hydrologique 

« L'un des moyens les plus repandus pour l’estimation du pouvoir evaporant (l'evapotranspiration 
potentielle) annuelle est la methode du bilan hydrique » (Budykoet et Zubenok, 1976, p. 2). 

Independamment de 1’etiquette, bilan hydrique ou bilan hydrologique, les deux termes sont trop 
souvent confondus, le bilan hydrologique se situe a l’echelle du bassin versant et concerne une 
demarche hydrologique, le bilan hydrique se situe a l'echelle de la plante et participe d’une 
demarche agronomique. Pour cette raison, nous avons utilise, dans cette etude, le terme « bilan 
hydrologique » comine nom de cette methode. 

Cette methode est une des methodes indirectes de calcul de l'evaporation d’une masse d’eau. Le 
principe de cette methode repose sur l’equation generale du bilan hydrologique qu'avait propose P 
Perrault au XVIFsiecle (1674) pour le bassin de la Seine : 

P = E + Q .(38) 

avec : P = pluie ; E = evaporation et transpiration, Q = ecoulement. 

C'est-a-dire l’evaporation egale la difference entre les precipitations et l’ecoulement. 

Les calculs de l’evaporation par cette methode ont pennis d’etablir de nombreuses cartes de 
l’evaporation et des pertes de chaleur dont elle s'accompagne : pour l’ltalie (Hydrographic Service, 
Italia, 1948) ; La Scandinavie (Melin, 1948 ; Kuprijanov, 1960) ; le Canada (Hare, Hay, 1971) ; La 
Finlande (Siren, 1948) ; l’Afrique (Karasik, 1970) ; l’Amerique du sud (Karasik, 1974) et pour le 
territoire de l’ancienne URSS (Budyko, 1947). 

Si cette methode est valable dans le cadre d’une approche sufifisamment globale, appliquee a une 
periode annuelle a partir de grandes aires geographiques, elle ne Test bien evidemment plus sur un 
pas de temps court (Cosandey et Robinson, 2012, p. 7). 

Pour cette raison, plus tard, plusieurs formules du bilan hydrologique ont apparu comine, par 
exemple, celle citee par G. Neuvy (1991, p. 19): 

P = E+ C± AS .(39) 


avec : 

P = volume pluviometrique ; E = volume evapotranspire ; C = volume ecoule (eau dynamique), 
c'est-a-dire 


C = R +/ 


(40) 
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avec : R = ruissellement direct et retarde ; I = infiltration et translation jusqu’a une source. 

AS = volume d’eau stagnante, en surface et sous terre, stocke dans le sol et les organismes vivants. 
AS > 0 si les reserves se reconstituent; AS < 0 si les reserves s'epuisent par ecoulement et 
evaporation lors de la pluviometrie consideree. 

Si cette operation comptable qui vise a etablir le budget entre les entrees et les sorties en eau 
d’une unite hydrologique definie pendant une periode de temps donnee est simple sur le papier, sa 
mise en oeuvre Test moins. En effet, pour pouvoir quantifier les composantes de ce bilan, il faut des 
mesures precises et frequentes de toutes ces composantes pour une meme portion d’espace et de 
temps. Si non, la marge d’erreur est tres loin d'etre negligeable. Les erreurs de mesure des 
composantes de ce bilan se refletent directement dans les valeurs calculees de l’evaporation. 

Dans cette recherche, grace a nos mesures quotidiennes effectuees par des instruments de 
precision, nous sommes arrives a adapter une formule de bilan hydrologique pour chaque type 
d’etangs etudies. 

En fait, le but principal de ces formules n’est pas de calculer l’evaporation comine un element 
residue 1 du bilan hydrologique. Bien au contraire, notre but est d’estimer 1 ’ element non mesurable 
de ce bilan grace aux mesures fiables des autres composantes de bilan. 

2.2.1 - La formule du bilan hydrologique adapteepour I'etang de Chateau 

Pour cet etang encaisse situe dans une vallee avec des debits entrants et sortants pennanents tout 
au long de l’annee, sans plantes aquatiques, nous avons utilise l’equation suivante : 

Pse + De + R = E + / + D s .( 41 ) 

avec : P S e = les precipitations tombees au-dessus de I’etang en (m 3 /j) ; D c = le debit entrant a I’etang 
en (m 3 /j) ; E = l'evaporation en (m 3 /j) ; I = l’infiltration vers les nappes en (m 3 /j) ; D s = le debit 
sortant de I’etang en (m 3 /j) ; R = ruissellement superficiel en (m 3 /j). 

Nous avons neglige dans cette formule les variations de la reserve du sol et du sous-sol parce que 
nous travaillions avec un etang ou l’eau est toujours presente. Done, la variation de la reserve est 
consideree comine nulle. 

La mesure sur le terrain d’etude montre que la deuxieme partie de cette equation est toujours 
superieure a la premiere. Nous attribuons cette difference a l'important volume en eau entree a 
I’etang via les ruissellements superficiels et l’ecoulement souterrain (Reso). Cette quantite d’eau non 
mesurable peut etre estimee par l’equation suivante : 

Reso = (E + I + D s ) - (P S e + De) .( 42 ) 

Dans l’equation ( 42 ), Re so represente la quantite totale de l’ecoulement souterrain en (m 3 / jour) 

La reussite de la mesure et de l'estimation des differents elements du bilan hydrologique de 
I’etang de Chateau nous a conduit a estimer le pourcentage des precipitations tombees au-dessus du 
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bassin versant de cet etang et qui arrivent jusqu'a l’etang sous forme de debit entrant, de 
ruissellement superliciel et d’ecoulement souterrain en utilisant l’equation suivante : 


%>Pa = 


Pse + De + Rfa 
P 


*100 


(43) 


avec : % P a = pourcentage de precipitations arrivees a l'etang ; P = les precipitations tombees au- 
dessus du bassin versant de l'etang. Tous les termes de cette equation sont exprimes en unites de 
m 3 /an. 


2.2.2 - La formule du bilan hydrologique adapteepour l'etang Cistude 

L'etang Cistude est un etang pelliculaire situe dans un endroit tres plat, avec des plantes 
helophytes occupant environ 30 % de la superficie de l'etang. Pour cet etang, nous parlons plutot 
d’un bilan climatique que d'un bilan hydrologique parce que le « canal » ou le cours d'eau saisonnier 
qui lie entre cet etang et l’etang en amont et celui en aval est sec pendant plus de 75% de l’annee. 
C'est-a-dire, il n'y a pas de debit, ni entrant ni sortant pendant les trois quarts de l’annee. 

Dans cette etude, nous avons considere toutes les eaux entrant dans cet etang via le canal qui le 
relie a l’etang Ricot (en amont) cornme des debits entrants. Mais il reste une petite surface, situee 
juste autour l’etang, qui draine ses eaux directement vers l’etang Cistude, cette petite surface egale 
4.3 hectares. 

Pour la periode « sans debit», nous avons adapte l’equation suivante a fin d’estimer les 
composantes du bilan que nous ne soinmes pas arrives a mesurer : 

P + R = (E * 0,7) + (ETP * 0,3) + I .(44) 

avec : P = les precipitations au-dessus de l’etang ; R = le ruissellement venant de la surface de 4,3 
hectares entourant l’etang. E = l’evaporation directe de la surface de l’etang ; ETP = 
l’evapotranspiration potentielle des plantes helophytes ; I = I’infiltration vers les nappes. L'unite de 
tous les symboles est en m 3 . 

Possedant le total des precipitations tombees pendant la periode « sans debit » et les temperatures 
moyennes pour la meme periode, nous avons eu recours, par defaut, au calcul du deficit 
d’ecoulement a partir de l’abaque mis au point par Thydrologue allemand Wundt, partiellement 
modifiee par les fran^ais Coutagne et Parde (Guilcher, 1965, p.268). En sachant le deficit 
d’ecoulement nous pouvons estimer facilement le ruissellement ( ruissellement = [precipitations - 
deficit d’ecoulement] * la superficie du bassin qui draine ses eaux directement vers l'etang Cistude 
(4,3 ha). 

Dans l’equation (44), nous avons calcule l’ETP des plantes helophytes en reposant sur des valeurs 
initiales trouvees dans la litterature scientifique. « l’evapotranspiration par les helophytes varie entre 
1,5 a 2,5 fois plus que celle perdue par l’evaporation a partir des plans d’eau libres ( Uryvajev,1953 ; 
Rashed, 2014 ; Herbst et Kappen, 1999). 
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Nous n’avons pas pris en compte dans l’equation (44) l'ecoulement souterrain car la morphologic 
entourant l'etang est totalement plane. La seule source d’erreur dans cette equation vient de la 
quantite d’eau qui alimente le sol entourant l’etang pendant la periode seche de l’annee. 

Pour la periode avec des debits entrant et sortant de l'etang, nous avons utilise l’equation 
suivante : 


P + R+ Dt = (E * 0,7) + (ETP * 0,3) +1 + D s .(45) 

avec Dc et D s sont les memes que dans l’equation (41). 

Le seul element inconnu dans les equations (44) et (45) est l’innitration. Elle est done calculee 
comme un element residuel de ce bilan. 

Pour conclure nous pouvons dire qu'aucune de ces formules adaptees pour nos terrains d’etude ne 
peut etre utilisee pour un autre etang car, lorsque nous voulons etablir un bilan hydrologique pour 
un plan d’eau donne, il nous faut prendre en consideration tous les facteurs affectes a ce bilan 
(morphologiques, biologiques...etc). 

2.3 - Les methodes de transfert de masse 

Nous pouvons aborder la methode de transfert de masse d’une maniere fondee physiquement 
grace a la thermodynamique des processus irreversibles qui justifie des expressions posees 
naturellement suivant la demarche (Philibert, 1985). 

Le principe de cette methode repose sur le rapport entre le flux de transfert et une force motrice 
caracteristique qui peut etre, un gradient de concentration ou de pression (Haroun, 2008, p. 14). 

Parmi les differentes natures de forces de transfert de masse, [gradient du potentiel electrique ; 
gradient du potentiel chimique ; gradient de la contrainte ; force centrifuge et gradient de la 
temperature (Philibert, 1985)], nous nous interessons, dans cette recherche, seulement au gradient 
de la temperature entre la surface de l’eau et la couche d’air sus-jacente. Cette difference de la 
temperature conduit a une difference de pression de vapeur d’eau entre les deux couches. En 
presence de cette difference de pression, on admet qu'il s'etablit un flux de molecules d’eau dans le 
sens descendant de la pression. Ce flux est accompagne d’un changement de phase 
(Liquide/gazeuse) dans le processus d'evaporation ou (gazeuse/liquide) dans le processus de 
condensation. 

Le flux des molecules d’eau est exprime en (L/T). Mais, nous utilisons, souvent, l'unite de 
(mm/jour) pour exprimer le flux d’evaporation. 

« Les methodes du bilan d'energie et du transfert de masse utilisees pour evaluer les quantites 
d'eau evaporees sont theoriquement exactes » (Grayet et al., http://hvdrologie.org/BIB/Grav/GRAY 
003.pdf . p. 26). 
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« Le transfert de vapeur est essentiellement un processus de diffusion ; son taux est determine 
par le gradient de concentration de vapeur d'eau et par le taux de transfert par turbulence, lequel 
depend de la vitesse du vent. » (UNESCO, 1961, p. 15). 

Les methodes de transfert de masse donnent des resultats satisfaisants dans de nombreux cas et 
utilisent normalement des variables facilement mesurables et ont une formulation simple 
(Thornthwaite et Holzman, 1939 ; Meyer, 1944 ; Jensen, 1973). Cette methode est l'une des plus 
ancienne methode et est toujours une methode interessante pour estimer f evaporation a partir des 
plans d’eau libres en raison de sa simplicite et de sa precision raisonnable (Singh et Xu, 1997). 

Pour une nappe d’eau libre, la plupart des equations empiriques de ce type de methodes sont 
basees sur l’equation aerodynamique simple derivee de la loi de Dalton : 

E = k *f(u) (e s _ e a ) .(46) 

ou : E est l’evaporation par unite de temps ; f(u) est une fonction de la vitesse horizontale du vent; 
e s est la pression de vapeur de fair sature a la temperature de la surface d’eau ; e a est la pression 
actuelle de la vapeur dans fair en un point quelconque au-dessus de la surface de l’eau ;k est une 
constante. 

Les equations que nous avons utilise liees a ce type de methodes dans la recherche actuelle sont les 
suivantes : 

2.3.1 - La formule de Meyer (1915) 

Cette formule a ete appliquee aux lacs peu profonds aux Etats Unis par F. Meyer. Cette formule 
est une des equations derivee de la loi de Dalton et, a notre connaissance, la premiere formule qui 
donne des resultats acceptables pour le taux d'evaporation a partir des plans d’eau libre. 

La formule de Meyer s’exprime par l’equation suivante : 

E = 11 (1 + 0,01 * U) (es - ea) .(47) (Meyer, 1915) 

ou : E est le taux d’evaporation en unite de (pouces/mois) ; U est la vitesse moyenne mensuelle du 
vent en (miles par heure) ; es est la pression de vapeur de fair sature a la temperature de la surface 
d’eau ; ea est la pression actuelle de la vapeur dans fair ( es et ea sont en unite de Pouce de mercure) 

Dans notre recherche actuelle, nous avons utilise cette formule pour calculer l’evaporation en 
(mm/j). Pour cela, nous avons multiplie l’equation par 25,4 pour convertir l’unite de pouces en 
millimetres. Ensuite, nous f avons divisee par le nombre de jours dans le mois. 

Apres avoir effectue ces modifications, nous avons obtenu les constantes suivantes (9,9786 ; 
9,6345 ; 9,3133 ; 9,0129). pour les mois (Fevrier « 28 jours » ; Fevrier « 29 jours » ; les mois de 30 
jours ; les mois de 31 jours) respectivement. 

L’utilisation de ces constantes nous a pennis d’obtenir les resultats en (mm/j) directement. 
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2.3.2 -La formule de Rohwer (1931) 

Parmi de nombreuses fonnules de la methode de transfert de masse, cede de Rohwer (1931) 
resume les resultats de travaux intensifs (485 jours) effectuees a Fort Collins, Colorado, Etats Unis 
(Penman, 1948 cite par Oudin, 2004, p. 346). 

La formule de Rohwer s'ecrit de la fag on suivante : 

E = 0,77 (1,465 - 0,0186 P) (0,44 + 0,118 U) (es - ea) .(48) (Rohwer, 1931) 

ou : E est l'evaporation en (pouces par jour) ; P est la pression atmospherique en (Pouces de 
mercure) ; les autres termes sont similaires a l’equation (47). 

Pour cette fonnule, nous avons multiplie les resultats par 25,4 pour les convertir de pouce en 
mm. Done la formule que nous avons utilisee lors des calculs est la suivante : 

E = 19,558 (1,465 - 0,0186 P) (0,44 + 0,118 U) (es - ea) .(49) 

233-La formule de Penman (1948) 

En ce qui concerne la formule de Penman (1948) il faut avoir a l’esprit que H. Penman a propose 
dans son article publie en (1948) une formule pour calculer l’evaporation a partir d’une surface d’eau 
libre et une autre pour calculer l’evapotranspitation potentielle a partir d’un sol nu ou d’un sol avec 
un couvert vegetal. Cette derniere a ete utilisee par Meteo France pour calculer l'ETP et realiser les 
cartes de l’ETP moyenne annuelle (Delaroziere-Bouillin, 1971 ; Duchame, 2002 ; Gaume, 2002). 

Ce qui nous interesse ici est la premiere formule, qui est utilisee pour calculer l’evaporation. 
Cette formule etait le fruit d'un travail experimental, d’un an et demi (1944-1945), mene dans 
l’enceinte meteorologique de Rothamsted, situee dans un pare dans les Chiltern Hills (Angleterre). 

La formule de Penman (1948) est exprimee par l’equation suivante : 

E = 0,35 (1 + 0,24 U) (es - ea) .(50) 

avec : tous les termes sont en unites similaires a l’equation (48). Pour convertir la valeur 
d’evaporation de (pouce/jour) en (mm/j), nous avons multiplie les resultats de cette formule par 
25,4. 

2.3.4 - La formule de Romanenko (1961) 

L'une des fonnules qui se sont degagees apres la formule de Penman est celle de Romanenko 
(1961). Cette formule est exprimee par l’equation suivante : 

E = 0,0018 (Ta + 25f (100 - H) .(51) (Romanenko, 1961, cite par Singh et Xu, 1997) 

avec : E est le taux d’evaporation en (mm/mois) ; Ta est la temperature moyenne mensuelle de fair 
en (°C) ; H est l'humidite relative en (%). 
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Nous avons utilise cette formule pour calculer l’evaporation journaliere en utilisant des donnees 
moyennes journalieres de differentes variables meteorologiques utilisees dans cette formule et en 
divisant l’equation par le nombre de jours du mois considere. Pour cela l’equation (51) etait 
multipliee par (6,43 * 10 5 ; 6,21 * 10 5 ; 6 * 1 O' 5 ; 5,81 * 10' 5 ) a la place de (0,0018) pour les mois 
(Fevrier «28 jours» ; Fevrier «29 jours » ; les mois de 30 jours; les mois de 31 jours) 
respectivement. 

23.5-La formule de Konstantinov (1968) 

La demiere formule de cette famille que nous citons dans cette these est la formule de 
Konstantinov (1968). Cette fonnule a ete appliquee dans les pays de la Communaute des Etats 
Independants (CEI) pour l’estimation de l’evaporation d’apres des mesures de la temperature et 
d’humidite de Fair au psychrometre sous abri, a deux metres au-dessus du sol. Cette formule est 
presentee par l’equation suivante : 

£ = 0,024*( r ^ W ^ a ) + 6,\66U*{es—ea) .(52) 

avec : E est le taux d’evaporation en (pouce par jour) ; Tw est la temperature moyenne journaliere de 
la surface de l’eau en (°C) ; Ta est la temperature moyenne journaliere de fair a 2 metres de hauteur 
en (°C) ; U est la vitesse moyenne journaliere en (miles par heure) ; es et ea sont similaires a 
l’equation (47). 

Pour convertir les resultats de cette methode de pouce par jour en millimetre par jour nous avons 
multiplie l’equation par 25,4. 

Dans cette recherche, nous avons prefere ne pas citer les formules qui nous ont donne des 
resultats tres loins de nos mesures sur le terrain. Nous pouvons mentionner ici la formule de 
Harbeck et al., (1958) et celle de Kuzmin (1957). 

2.4 - Les methodes de combinaison 

Les differentes formules de cette methode sont fondees sur la methode du bilan energetique et la 
methode aerodynamique (Kohler et al., 1955). Ce type de methodes mathematiques combine entre 
l'effet radiatif et l’effet de la stability de fair a la surface (Belarabi et Sa'ighi, 2007). Pour de 
nombreuses applications, une combinaison des procedures aerodynamiques et du bilan d’energie est 
souhaitable (Jensen, 2010). 

La methode de combinaison est la plus couramment utilisee en hydrologie et meteorologie pour 
calculer le taux d’evaporation d’une surface d’eau libre, et elle fait appel a quatre parametres 
climatiques ( la temperature de fair, l'humidite relative, la vitesse du vent et le rayonnement 
solaire). II existe aussi des formules qui ont besoin des donnees sur la temperature de la surface 
evaporante. 

A notre connaissance, H. Penman est le premier chercheur qui a propose, en 1948, une formule 
de ce genre. La plus communne des equations combinees a ete derivee des formules de Penman 
(1948, 1956). L'approche de Penman est assez particuliere puisqu’elle combine deux methodes a 
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base physique et ajuste des coefficients empiriques pour obtenir une formule ne dependant que des 
facteurs climatiques. 

La formule de Penman (1948) a ete modi lice et developpee plusieurs fois par Penman lui-meme 
et par d'autres chercheurs comine J. Monteith (1965) et Priestley et Taylor (1972). 

En ce qui conceme ce type de methodes, nous avons utilise dans cette recherche plusieurs 
formules dont les formules les plus repandues dans la litterature scientifique. Ci-apres l’explication 
des equation utilisees. 

2.4.1 - La formule de Penman (1948) 

La formule proposee par le britannique H. Penman (1948) est la premiere formule qui combine 
la partie radiative et la partie aerodynamique pour calculer la quantite d’eau perdue par 
fevaporation. La formule originale a eu pour but de calculer l’evapotranspiration de reference (Eto). 
Autrement dit, calculer la quantite d'eau perdue par une vegetation de reference (gazon de 12 cm de 
hauteur) en phase active de croissance recouvrant totalement un sol assurant une alimentation 
hydrique optimale. 

Cette formule etait une des formules les plus recommandees par la LAO (Doorenbus et Puitt, 
1977). 

Dans cette recherche nous avons utilise une version un peu modi lice citee par H. Yao (2009). 
Cette fonnule prend en consideration la variation de stockage de chaleur de plan d’eau plutot que de 
prendre seulement le rayonnement net. Elle est ecrite comine : 

E= A Rnet ~ S + 0,0026(1 + 0,54 U)(l—h)(esa X100) . (53) 

A +y A 


avec : 


E est le taux d’evaporation en (mm / jour) ; 

A est la pente de la courbe de la pression de vapeur saturante a la temperature de fair (kPa / 
°C). Elle est calculee selon f equation suivante : 

17 27 T 

, (4098M0.6108exp l7 ^j ^ 

(r + 237,3) 2 . 1 

ou : T est la temperature moyenne joumaliere de fair en (°C) ; 

y est la constante psychrometrique en (kPa / °C), elle est calculee selon f equation (37) ; 

Rnet est le rayonnement net a la surface de l’etang en (MJ / m 2 / jour) ; 

S est la variation de la chaleur emmagasinee dans l’etang (en fonction des variations de 
temperature de l’eau) en (MJ /m 2 / jour) ; 
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X est la chaleur latente d’evaporation en (MJ / kg / °C), elle est calculee selon l’equation (26); 


U est la vitesse moyenne journaliere du vent a 2 metres au-dessus de la surface d’etang en (m / 

s) ; 


h est la moyenne journaliere de l'humidite relative (h < 1) : 


h = 


Hr 

100 


(55) 


e sa est la pression de vapeur saturante en (kPa) correspondant a la temperature de fair, elle est 
calculee selon l’equation (34). 


2.4.2 — La formule de la FAO (1956) Penman-Monteith 

C'est la formule adoptee par la FAO (Allen et al., 2006) qui est la plus repandue dans la 
litterature scientifique. Bien que cette formule soit elaboree pour calculer le taux 
d’evapotranspiration de reference (Eto), nous l’avons utilisee dans cette recherche pour deux raisons. 
La premiere permet le calcul de l'evapotranspiration potentielle des vegetations entourant nos 
etangs d’etude en prenant en compte le coefficient cultural. La deuxieme permet le calcul de 
l'evaporation d’etangs en efifectuant quelques modifications sur cette formule. 

Les modifications que nous avons faites sont : remplacer la temperature moyenne journaliere de 
fair et la pression de vapeur saturante correspondante a la temperature de fair (utilisees dans la 
formule originale) par la temperature moyenne journaliere de l’eau et la pression de vapeur 
saturante correspondante a la temperature de la surface de l’eau. Ensuite, nous avons considere la 
resistance de la surface de l’eau comine zero. Enfin, nous avons tenu compte du pourcentage 
d’albedo de l’eau concemant le rayonnement solaire de petite longueur d’onde cornme il est illustre 
dans la table (7). 


L'equation de Penman-Monteith (1956) est formulee ainsi : 


0,428 A(Rn-G)+y 


900 


ETo — - 


T + 273 


U(es-ea) 


A+ 7(1+0,34 U, 


(56) 


avec : 


ETo est le taux d’evapotranspiration de reference ; 

G est le flux de chaleur du sol en (MJ / m 2 / jour), ce tenne a ete remplace par le terme S dans 
l’equation (53) lorsque cette formule sert pour calculer l’evaporation de l’etang. Nous pouvons 
calculer (G) selon l’equation suivante : 

T —T 

G—Cs— -—Az .(57) 

At 
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avec : 


Cs est le Capacite calorifique du sol (MJ / m / °C) ; 

Ti est la temperature de l’air au jour i (°C) ; 

Ti_i est la temperature de l’air au jour (i - 1) (°C) ; 

At est l'intervalle de temps (un jour dans notre cas) ; 

Az est l’epaisseur effective du sol (m). 

« pour des intervalles de temps du jour a une dizaine de jours, le flux de chaleur sous la culture 
de reference est faible et peut etre neglige » ; « le flux de chaleur du sol est faible par rapport au 
rayonnement net (Rnet) et peut souvent etre ignore » (Allen et al., 2006, p. 43). Pour ces raisons, 
nous avons neglige le terme G quand nous avons calcule l'ETo. 

e s est la pression de vapeur saturante a la temperature de fair en (kPa), elle est calculee selon 
l’equation (34), ce terme a ete remplace par le terme e ss (la pression de vapeur saturante a la 
temperature de la surface (Ts) lorsque l'utilisation de cette formule pour calculer f evaporation 
d’etang ; 

e a est la pression de vapeur reelle en (kPa), elle est calculee selon l’equation (33); 

(e s - e a ) est le deficit de pression de vapeur de l’air par rapport a la saturation (kPa), 

T est la temperature moyenne journaliere de l’air en (°C), elle est remplacee par (T s ) lorsque 
nous utilisons cette formule pour calculer l’evaporation d’etang ; 

les autres termes sont les memes que dans l’equation (53). 

2.4.3 - La formule de Priestley-Taylor (1972) 

Priestley et Taylor (1972) ont propose une version simplifiee de l’equation de combinaison de 
Penman (1948) pour une utilisation lorsque les zones de surface sont totalement humides (Xu et 
Chen, 2005). 

Ils ont supprime la composante aerodynamique et multiplie la composante d’energie par un 
coefficient (a), a est la constante de Priestley-Taylor dont la valeur est generalement fixee a 1,26 
(Rosenberry et al., 2007). 

Cette formule exige une connaissance du rayonnement net et de la variation de la chaleur 
emmagasinee dans l'etang. Par contre, elle n’a pas besoin des donnees ni sur la vitesse du vent, ni 
sur l’humidite relative (Vardavas et Fountoulahis, 1996). 
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L'equation de Priestley-Taylor a ete appliquee au lac Flevo (lac peu profond aux Pays-Bas) par 
De Bruin et Keijman (1979) qui ont constate que le coefficient (a) est soumis a des variations 
mensuelles comprises entre 1,2 et 1,5 avec les valeurs inferieures correspondant aux rnois d’ete. 


La fonnule de Priestley-Taylor est exprimee selon l’equation suivante : 


E—a 


A Rnet—S 
A + y A 


(58) 


avec : tous les termes sont les memes que dans l’equation (53). 


2.4.4 - La formule de DeBruin-Keijman (1979) 

Apres avoir applique la formule de Priestley-Taylor sur un grand nornbre des lacs peu profond 
aux Pays-Bas, DeBruin et Keijman (1979) ont propose une version developpee de l’equation de 
Priestley-Taylor (1972). La nouvelle version est exprimee comine l’equation suivante : 

£= 0.95A+0.63,/T* . <59) (Wintered/., 1"5) 

avec : tous les termes sont les meme que dans l’equation (53) 

2 . 4.5 - La formule de Brutsaert-Stricker (1979) 

La fonnule de Brutsaert-Stricker (1979) est formulee ainsi: 

E={ 2a-1) A 86,4-—£—0,26(0,5+0,54 £/)(es-ea) .(60) 

A+y Ap A + y 


avec : 

E est l’evaporation en (mm/jour) ; 
a = 1,26 = la constante de Priestley-Taylor ; 

A est la pente de la courbe de la pression de vapeur saturante a la temperature de fair en unite 
de(Pa/°C); 

y est la constante psychrometrique en (Pa / °C) ; 

Rnet est le rayonnement net en (W / m 2 ) ; 

S est la variation de la chaleur emmagasinee dans l'etang (en fonction des variations de 
temperature de l'eau) en (W / m 2 ); 

k est la chaleur latente d'evaporation en (MJ / kg) ; 

p est la densite de l'eau = 998 (kg/m 3 ) a 20 °C ; 
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U est la vitesse du vent en (m / s); 


e s et e a sont respectivement la pression de vapeur d’eau saturante et actuelle a la temperature 
de l'air en unite de (millibar). 

Pour conclure, les cinq formules citees ci-dessus sont les formules de combinaisons les plus 
repandues dans la litterature pour calculer l’evaporation. Chacune d’entre elles existe en plusieurs 
formes dans les references scientifiques et cela depend de l’intervalle temporel utilise et des unites 
utilisees dans la formule. 

2.5 - Les methodes simplifies 

Les formules mathematiques les plus repandues dans la litterature ont ete cogues pour calculer 
l’evaporation en reposant sur des donnees meteorologiques disponibles dans les stations 
meteorologiques standards. Mais, lorsqu'il existe un manque de donnees, ou que les donnees 
disponibles ne sont pas fiables, le besoin d’une formule simplifiee devient necessaire. Pour cette 
raison, plusieurs methodes ont ete proposees. 

Le principal avantage de ce type de methodes est qu’elles sont capables de donner des 
estimations proches (voire tres proches) des mesures directes en utilisant un ou deux parametres 
meteorologiques maximum comine, par exemple, la temperature de fair ou la temperature de fair et 
le rayonnement solaire seulement. 

Dans cette partie nous allons montrer quelques formules de ce type utilisees pour calculer le taux 
d'evaporation a partir d’une surface d’eau libre. II est tres important de mentionner que nous n'avons 
pas cherche les formules les plus faciles a utiliser. Notre but etait d'utiliser les formules simpliflees 
qui donnent des calculs proches des mesures directes sur les terrains d'etude. 

2.5.1 - La formule de Jensen-Haise (1963) 

En fait, cette formule ne fait partie d’aucun des groupes precedents, nous ne pouvons la classer 
que comine une equation simplifiee reposant principalement sur des mesures de la temperature de 
fair et du rayonnement solaire global pour determiner le taux d’evaporation. 

Cette methode a ete proposee par E. Jensen et R. Haise en (1963), elle represente une methode 
reposant sur la temperature de fair et le rayonnement solaire pour estimer l'evapotranspiration 
potentielle. Elle a ete utilisee frequemment dans les regions de l’ouest des Etats Unis. 

Les valeurs calculees selon cette methode ont ete utilisees par le programme de AgriMet comine 
des valeurs de reference supplementaire pour la modelisation des cultures (Dockter, 1994). 

La fonnule de Jensen-Haise est la suivante : 

ETP = (0,014((1,8Ta + 32)—0,5))-(^-) .(61) (McGuinness et Bordne, 1972) 
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avec : ETP est l'evapotranspiration potentielle en (mm / jour) ; 


Ta est la temperature de Fair en (°C) ; 

Rs est le rayonnement solaire mesuree par le pyranometre de la station meteorologique en 
unite de (MJ / m 2 / jour) ; 

X est la chaleur latente d’evaporation en (MJ / kg). 

Bien que cette methode ait ete initialement con cue pour le calcul de l'ETP, elle est souvent 
utilisee pour calculer l’evaporation a partir des plans d'eau libres (Winter et al., 1995 ; Rosenberry 
et al., 2004 ; Rosenberry et al., 2007). 

2.5.2 - La formule de Stephens-Stewart (1963) 

Les americains Stephens et Stewart (1963) ont introduit une methode reposant sur le 
rayonnement solaire et la temperature de Fair pour calculer le taux d'evapotranspiration potentielle 
(ETP). Cette methode a ete calibree en comparant ses calculs avec les mesures de 30 mois de l’ET 
de St Augustine Herbe ( Stenotaphrum secundatum ) cultive dans un lysimetre a Fort Lauderdale, en 
Florida (Etats Unis). 

Cette methode a ete appelee "Fevaporation-fraction equivalente de Fenergie solaire" ( Fractional 
Evaporation-Equivalent of Solar Energy ), methode etablie par Stephens-Stewart, mais elle est 
essentiellement de la meme forme que la methode originale de Jensen-Haise (1963). 

La fonnule de Stephens-Stewart est exprimee par Fequation suivante : 

ETP=[0,0082(Ta — 1,19 )-(j^^)] 25,4 .(62) (McGuinness et Bordne, 1972) 

avec : ETP est l'evapotranspiration potentielle (ETP) en (mm/jour) ; 

Ta est la temperature moyenne joumaliere de Fair en (°F) ; 

Rs est le rayonnement solaire (mesuree par le pyranometre) en (calorie/cm 2(1) ). 

Cette methode a aussi ete concue pour le calcul de l'ETP, mais elle est souvent utilisee pour 
calculer l’evaporation a partir des plans d’eau libres (Winter et al., 1995 ; Rosenberry et ah, 2004 ; 
Rosenberry et al., 2007). 

2.5.3 - La formule de Makkink 

La methode de Makkink lie le taux d'evaporation quotidienne de reference au rayonnement 
solaire descendant de petite longueur d’onde (Hiemstra et Sluiter, 2011). Cette fonnule peut etre 


(1) Pour convertir le rayonnement solaire de (J/m 2 /jour) en (calorie/cm 2 ) nous avons divise le rayonnement solaire 
mesure par la station meteorologique par (10000) (pour passer de m 2 a cm 2 ). Ensuite, nous avons divise le resultat 
par (4,1868) afm de passer de joule en calorie. 
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consideree comme une equation simplifiee de la famille des methodes de combinaison. Mais elle ne 
prend pas en compte la partie d’aerodynamique, qui etait remplacee par un coefficient (C). 

L'equation de Makkink est formulee ainsi : 

. m 

avec : C est une constante = 0,65 (De Bruin, 1987) ; 

A, y et X sont les memes que dans l’equation (53) ; 

Rs est le rayonnement solaire (mesure par le pyranometre) en ( MJ / m 2 / jour). 

2.5.4 - La formule de Thornthwaite (1944) 

Elle est une des methodes les plus anciennes et les plus repandues dans la litterature scientifique, 
surtout dans les etudes effectuees par des chercheurs qui ne sont pas specialistes en 
hydroclimatologie. La formule de Thornthwaite n’exige que des donnees sur la temperature 
moyenne mensuelle de fair. Pour cette raison, nous ne pouvons la classer dans aucun des quatre 
groupes precedents. 

Cette methode a ete utilisee pour calculer l'ETP pour 55 station meteorologiques fran 5 aises pour 
la periode (1958-1967), les resultats de ce calcul sont utilises pour etablir une carte de l’ETP 
recouvrant la totalite de la France metropolitaine (Delaroziere-Bouillin, 1971). 

« Le calcul de l'ETP mensuelle avec cette methode n'estpossible que si la temperature moyenne 
mensuelle est inferieure ou egale a 38 °C » (Bonnet et al, 1970, p. 2). 

La fonnule de Thornthwaite est ecrite comme l’equation suivante : 

-j rji I \ CL 

ETP(m)= 16-(- — ) ■ f{m, 4>) .(64) (Bouteldjaoui et al., 2011) 

avec : ETP est l'evapotranspiration potentielle du mois m (m = 1 a 12) en (mm) ; 

T(m) est la temperature moyenne de fair en (°C); 
a = 0.016 * 1 + 0.5 

I est un indice thermique annuel, somine de douze indices mensuels l -Li(m) 
ou: 


i(m) 



(65) 
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f(m, 4>) est un facteur correctif fonction du mois (m) et de la latitude (4>) (voir la Table. 8) 


Bien que cette methode soit utilisee normalement pour estimer l'ETP, nous l'utilisons dans cette 
etude parce qu'elle ne prend pas en compte ni la resistance aerodynamique, ni la resistance de la 
surface. Done, l'ETP dans ce cas est consideree egale a l’evaporation a partir d’une surface d’eau 
libre. 


Table 8. Coefficient de correction f(m, ([)) de la formule de Thomthwaite. 


(Source : Brochet et Gerbier, 1986) 
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2.5.5 - La formule de Boyd (1985) 


Cette formule est la formule la plus simple que nous ayons trouvee dans la litterature 
scientifique. Elle n'a besoin que des donnees sur la temperature de la surface de l’eau. Comme la 
formule de Thomthwaite, cette formule ne peut faire partie d’aucun des premiers quatre groupes de 
methodes. 


Elle est normalement utilisee pour calculer le taux d'evaporation mensuelle en (mm par mois), 
mais nous pouvons l'utiliser pour calculer f evaporation journaliere en divisant par (n) ; ou (n) egale 
le nombre des jours dans le mois concerne. 

La fonnule exprime le taux d’evaporation mensuel (Em) en (mm) par l’equation suivante : 

E (m)= (9,94 + (5,039 Tm)) 0,8 .(66) (Trintignac et Kerleo, 2004) 
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avec : Tm : temperature moyenne mensuelle de la surface de l’eau en (°C). 


Dans cette recherche nous avons utilise cette formule pour calculer 1'evaporation joumaliere (Ej) 
en reposant sur des donnees quotidiennes sur la temperature de la surface de l’eau (Tj). Pour cette 
raison nous avons utilise l’equation suivante : 

EJ (9,94+5,039 7/) *0,8 
n 

ou : n est le nombre de jours de mois conceme. 

Pour conclure cette partie, le chercheur peut trouver, dans la litterature scientifique, beaucoup de 
formules qui simplifient des methodes standards couramment utilisees pour calculer l’evaporation 
ou meme l'ETP cornme la formule de Penman-Monteith (1956) (Valiantzas, 2013), la formule de 
Penman (1963) (Valiantzas, 2006) et certaines autres formules. Nous n’avons pas explique ces 
formules algebriques car notre but n’est pas de montrer toutes les formules simplifiees existantes 
dans la litterature, bien au contraire, notre objectif est d'utiliser quelques unes de ces formules pour 
tester leur fiabilite en comparant les calculs donnes par ces methodes avec les mesures directes 
effectuees sur le terrain d'etude. 
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CHAPITRE III 


3 - LES DIFFERENTS FACTEURS INFLUEN^ANT LE PROCESSUS 
D'EVAPORATION ET D'EVAPOTRANSPIRATION 

Apres avoir pris connaissance des differents outils que nous avons utilises pour mesurer 
l'evaporation et les multiples formules mathematiques, selon lesquelles nous avons calcule 
l'evaporation en utilisant des donnees meteorologiques collectees sur nos terrains d'etude, et avant 
de commencer a discuter les resultats de ces mesures, nous pensons qu'il est tres important de 
consacrer un chapitre a bien comprendre le processus d'evaporation et la facon dont il se deroule 
sous des conditions naturelles a partir d’une surface d’eau libre, d'un sol nu bien humide et d’un sol 
couvert par deux especes vegetales differentes. 

Pour cela, nous avons fait une experience qui a dure 
quatre mois (entre 01/05/2016 et 31/08/2016). Dans cette 
experience nous avons installe une station meteorologique a 
1,5 metre au-dessus de la surface d'un bac evaporatoire de 
forme rectangulaire (76 x 52 cm) et de (15 cm) de 
profondeur, soit d’un volume de (0,059 m 3 = 59 litres). Dans 
ce bac nous avons installe un thermometre a mercure dont 
nous avons pris les mesures trois fois par jour (a 8h00, 14h00 
et 22h00) * (1) 2 . Nous avons mesure l’evaporation a partir de ce 
bac une fois par jour (a 8h00) a l’aide d’une jauge a crochet 
(voir le chapitre des outils de mesures). Pour mesurer l’evaporation a partir d’un sol nu humide nous 
avons utilise une boite de (10 x 10 x 10 cm) de dimensions, nous l’avons remplie par un sol 
maintenu humide. En ce qui concerne la mesure d’evapotranspiration des plantes, nous avons plante 
deux especes differentes de plantes (Feve et Jonc). Nous les avons plantees dans des boites en 
plastiques identiques de forme cylindrique (10 cm de diametre et 15 cm de profondeur). Les 
mesures d’evaporation a partir du sol nu humide et l’evapotranspiration reelle des plantes ont ete 
effectuees toutes les quatre heures (8h00, 12h00, 16h00, 20h00, OhOO, 4h00) en utilisant une 
balance de haute precision (0,1 gramme) (voir la photo. 18). 

II est tres important de noter que la station meteorologique et les instruments de mesure de 
l’evaporation que nous avons utilises dans cette experience ont ete installes juste a Test d’un mur qui 
permettait au rayonnement solaire direct d’arriver a l’endroit de l’experience seulement entre 10h30 
et 14h30 (voir la Figure. 27). Done, nous ne pouvons pas generaliser les resultats de cette 
experience a un autre endroit, mais ils restent de bons indicateurs sur le role des facteurs 
meteorologiques dans le processus d’evaporation (a partir d’une surface d’eau libre et un sol nu 
humide) et d’evapotranspiration (des plantes aquatiques ,le jonc, et les plantes cultivees, la feve) car 
ils sont tous (donnees meteorologiques et mesures directes d'evaporation et d'evapotranspiration 
reelle) pris au meme endroit. 



(1) Nous avons calcule la temperature moyenne joumaliere de l'eau (T m| ) comme suivante : 

1. Temperature de la nuit (T„) =(T 2 2hoo+ Tghoo) / 2 ; Temperature du matin (T m ) = (T 8 hoo + Ti 4 hoo) / 2 ; Temperature 
du soir (T s ) = (Thmo + T 22 M 0 ) / 2. 

2. T raj = ( T„ + T m + T s ) / 3 
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Dans ce chapitre nous ne nous appuyons pas seulement sur les donnees et les mesures de notre 
experience mais aussi sur des references scientifiques. Quand nous allons constater une grande 
difference entre ce que nous trouvons dans les references scientifiques et les traitements de nos 
donnees, nous allons expliquer d’ou vient cette difference et quel est le responsable d'un tel ecart. 

Nous allons tout d’abord etudier en detail les facteurs qui affectent l'evaporation a partir d’une 
surface d’eau libre. Ensuite, nous allons montrer les facteurs qui coimnandent ce processus a partir 
d’un sol nu bien humide et nous allons finir avec les facteurs qui jouent un role principal dans le 
processus d’evapotranspiration de deux especes differentes de plantes. 


-Lieu de I’experience-Espace ouverte 



Figure. 27 : Le rayonnement solaire mesure pendant un jour ensoleille et le rayonnement solaire qui peut 
atteindre la surface du lieu de mesure si les obstacles ne sont pas existants. 

3.1 - L'evaporation a partir d'une surface d'eau libre 

Sur les masses d'eau libres, une quantite d'eau continue est disponible pour l’evaporation, et les 
pertes reelles dependent directement des facteurs climatiques et meteorologiques (Williams, 1961). 
En conditions naturelles, tous les facteurs meteorologiques determinent l’importance de 
l’evaporation et il est souvent difficile d’estimer le poids relatif de chacun d’entre eux (Cosandey et 
Robinson, 2000). 

Dans le cas d’evaporation a partir des plans d’eau libre, trois types differents de facteurs peuvent 
affecter ce processus, a savoir, des facteurs meteorologiques ; des facteurs lies au plan d’eau lui- 
meme comine sa profondeur, son etendue, la salinite de ses eaux...etc et des facteurs concernant la 
morphologie des terrains voisins. 

3 . 1.1 - Les facteurs climatiques qui commandent l'evaporation a partir d'une surface d'eau libre 

« L'importance respective des divers facteurs devrait pouvoir se deduire de correlations etablies 
entre chacun d'eux et de I'evapotranspiration potentielle. Malheureusement, les recherches a ce 
sujet sont encore fragmentaires et souvent disparates. » (Lecarpentier, 1975, p. 272) 

Selon Sutton (1953), l’etude des phenomenes physiques qui se deroulent dans les couches les 
plus basses de l’atmosphere (micrometeorologie) est significative pour la comprehension de 
l’evaporation. 
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Bien que la vitesse d'evaporation soit soumise a tous les facteurs meteorologiques, il y a , bien 
sur, des facteurs beaucoup plus importants que d'autres, qui ne jouent qu'un role secondaire dans ce 
processus. Pour cette raison et afin de determiner le facteur le plus important ou, plus precisement, 
le facteur indispensable a prendre en consideration quand nous voulons realiser une etude sur 
l’evaporation, nous allons etudier l’influence de chaque facteur meteorologique sur le processus 
d’evaporation. 

Nous allons commencer avec l’energie solaire, puis nous allons montrer le role de la temperature 
de la surface evaporante et celle de fair prise a 1,5 metre au-dessus de la surface d'evaporation. 
Ensuite, nous allons montrer l’influence de l’humidite relative, la vitesse du vent pris aussi a 1,5 
metre au-dessus de la surface de l’eau et le role de la pression atmospherique. 

II convient de no ter que notre objectif principal dans ce chapitre n’est pas de reexpliquer le 
processus d’evaporation d’un point de vue thermodynamique atmospherique, car les physiciens ont 
deja explique ce processus en detail et sous des conditions meteorologiques commandees par les 
chercheurs (Sun et al., 2014). Mais notre but est de tenter de trouver une relation empirique entre la 
vitesse d’evaporation et les facteurs meteorologiques sous des conditions climatiques naturelles. 

3.1.1.1 - L 'energie solaire 

L'evaporation est un processus de refroidissement qui implique le transfert de masse et de 
chaleur a travers l'interface eau-air. II peut done etre evalue soit a partir d'une equation de transfert 
de masse associee, soit a l'aide d’une equation du bilan energetique (Assouline et Mahrer, 1993). 

Comine nous avons vu dans le chapitre precedent, l’energie solaire qui atteint la surface d’un plan 
d’eau se divise en plusieurs parties : une partie reflechie (depend de l’albedo); une partie stockee 
dans l’eau sous forme de chaleur sensible, en autre mot dit, c'est la partie responsable de 
l'augmentation de la temperature de l'eau et une partie utilisee pour affaiblir les forces 
intermoleculaires qui regroupent les molecules d’eau afin de passer de l’etat liquide a l’etat gazeux. 
Maidment (1993) explique que en phase vapeur, les molecules d’eau sont approximativement 10 
fois plus eloignees les unes des autres par rapport a la phase liquide. 

Nous appelons cette derniere partie d’energie solaire "la chaleur latente de vaporisation". Cette 
chaleur ne change, virtuellement, pas suivant la pression atmospherique, mais diminue legerement 
avec l'augmentation de la temperature de l'eau (Darwish, 1998). 

La quantite d’eau pouvant etre evaporee a partir d’une surface depend de la quantite d’energie 
provenant du soleil. Cette energie varie d'un endroit a un autre selon la situation geographique par 
rapport aux latitudes et d’une saison a une autre pour le meme endroit. La (Ligure. 28) montre la 
variation de rayonnement solaire qui peut atteindre le sol a Limoges si le ciel est bien degage. 

En proposant que la totalite de l’energie solaire arrivee pendant une annee a ciel totalement clair 
soit utilisee pour la chaleur latente de vaporisation, l’epaisseur de la couche d’eau evaporee d’un 
etang ou d’un lac situe a proximite de Limoges peut atteindre 3545 mm (1) . Mais en realite le ratio 
entre l’energie solaire mesuree pendant l’annee hydrologique 2014-2015 (de septembre a aout) au 
bord de l’etang du Chateau et l’energie qui peut atteindre la surface d’etang si le ciel est totalement 
clair variait entre 37% pour les mois de decembre 2014 et janvier 2015 et 78% pour le mois de 
juillet 2015. Pour cette raison et parce qu'une partie de l’energie est reflechie sans participer au 
processus d’evaporation, l’evaporation pendant les annees les plus chaudes et les plus ensoleillees a 


(1) Cette quantite, dans les meme conditions, peut atteindre 4900 mm a l’Equateur et 2755 mm a Oslo (59,91° Nord) 
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Limoges peut atteindre ou meme depasser legerement 1000 mm par an. 


■ Rayonnement solaire a ciel totalement clair-Limoges (MJ/m z /jour) 
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01/01/17 01/02/17 01/03/17 01/04/17 01/05/17 01/06/17 01/07/17 01/08/17 01/09/17 01/10/17 01/11/17 01/12/17 


Figure. 28 : La variation du rayonnement solaire qui peut atteindre le sol pendant une annee a ciel totalement 
clair. Les valeurs sont calculees en utilisant la latitude de Limoges (45,83° = 45°49'53” nord) 

Theoriquement chaque augmentation de l'energie qui atteint la surface de l'eau doit etre 
accompagnee d’une augmentation de l'evaporation. Done, en supposant que les autres facteurs 
climatiques soient identiques deux jours consecutifs, est-ce qu'une augmentation de 10% de 
l’energie arrivee a la surface evaporante provoque une augmentation de 10% ou une augmentation 
selon une equation lineaire (2) de l'evaporation ?. 

En fait, les physiciens sont les premiers qui ont repondu a cette question (3) , mais leurs mesures et 
leurs reponses ont repose toujours sur des travaux effectues dans les laboratoires ou les conditions 
sont artificielles et elles n’existent que rarement dans la nature. Pour cela, compte tenu que les 
facteurs meteorologiques ne sont pas identiques d'un jour a un autre, nous avons essaye de 
decouvrir le lien, ou plus presentement, la formule mathematique entre chaque facteur 
meteorologique et l’evaporation en dependant des mesures prises hors laboratoire. 

La (Table. 9) montre l'evaporation mesuree (EM) a partir d’une surface d’eau libre entre 1 61 mai 
2016 et 31 aout 2016 ; la temperature de la surface de l’eau (T ea u) ; l’energie solaire mesuree (RS 
reel) au meme endroit et pour la meme periode et le pourcentage de chaleur latente de vaporisation 
(%Energ) par rapport a l’energie solaire mesuree. 

Pour toute la periode d’experience, la quantite totale du rayonnement solaire qui est arrivee au sol 
est egale a (1125 MJ/m 2 ). La temperature moyenne joumaliere de l'eau pour la meme periode est 
egale a (20 °C). A l'instar de ces donnees et en supposant que la totalite de l'energie solaire 
atteignant le sol est utilisee dans le processus d’evaporation, la quantite d’eau evaporee dans ce cas 
va etre egale a (554,5 mm). Mais l'evaporation reelle mesuree pour cette periode ne depasse pas 
(308,2 mm). Done, cela nous permet de dire que seulement (55,6%) de l’energie solaire arrivee 
jusqu'au site d’experience ont ete utilisees comme chaleur latente de vaporisation. 


En fait, le pourcentage d'energie utilisee dans le processus d'evaporation a l’echelle mensuelle 
n'est pas stable. Pour les quatre mois de notre experience, ce pourcentage a varie entre 47% pour le 
mois de juin et 70% pour le mois de mai. 

Afin d'etre capable de donner une explication raisonnable de cette variation, il nous fallait etudier 
cette variation a l'echelle joumaliere. 


(2) Equation lineaire veut-dire (evaporation = a * energie + b) oil : a et b sont des valeurs constantes. 

(3) Pas seulement pour le lien entre l'energie solaire et l'evaporation, mais pour tous les autres facteurs meteorologiques. 
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Comme a l’echelle mensuelle, la majorite (86 jours sur 123) des variations journalieres du 
pourcentage de chaleur latente de vaporisation par rapport a l’energie solaire mesuree in situ est 
situe entre 40 et 70%. 

Nous avons constate que ce pourcentage diminue considerablement pendant une journee bien 
ensoleillee qui suit deux ou plusieurs jours de forte couverture nuageuse. Le cas du 05 juillet 
represente parfaitement cette situation, car cette journee, qui a rccu (12 MJ/m 2 ), suit quatre jours de 
forte couverture nuageuse ou l’energie solaire n’a pas depasse (7,3 MJ/m 2 ). Malgre la forte 
insolation de cette journee, le pourcentage d’energie solaire ayant participe au processus 
d'evaporation a diminue jusqu'a 37,4% tandis qu'il etait de (51,4%) en moyenne sur les quatre jours 
precedents. Compte tenu des autres facteurs meteorologiques affectant l’evaporation, l’explication 
raisonnable de cette diminution se trouve dans le pourcentage d’energie stocke dans l’eau sous forme 
de chaleur sensible, car la temperature de l’eau pendant ce jour a augmente de (20,8 a 23,2 °C). 
Cette augmentation du pourcentage d’energie stockee dans l’eau a ete accompagnee d'une 
diminution du pourcentage d’energie depensee dans le processus d’evaporation. 

Par contre, nous avons remarque que le pourcentage de rayonnement solaire utilise dans le 
processus d'evaporation augmente pendant une journee de faible insolation qui suit deux ou 
plusieurs jours de forte insolation. La journee du 11 juillet 2016 represente parfaitement cette 
situation car cette journee de tres faible insolation (3,9 MJ/m 2 ) est venue apres six jours de forte 
insolation (13,2 MJ/m 2 au moyenne de ces six jours). Alors que cette journee etait tres nuageuse, 
l’energie solaire qui a participe au processus d’evaporation depasse 82,7% tandis qu’elle etait de 
41,1% comme moyenne des six jours precedents. L'explication de cette augmentation du 
pourcentage represente l’inverse de la situation precedente car ici l'energie stockee dans l’eau sous 
forme de chaleur sensible est depensee en faveur de l’evaporation. Cela est confinne par la 
diminution de la temperature de l'eau de 26,2 le 10 juillet a 20,5 °C le jour d’apres. 

Pour bien comprendre le role de l’energie solaire dans le processus d'evaporation, nous prenons 
l’exemple du 11 juillet et nous l’expliquons en detail: 

• compte tenu que la station meteorologique nous fournit des donnees sur le rayonnement 
solaire en (MJ/m 2 /jour), et en sachant que la surface de notre bac evaporatoire est egale a 
(0,76 * 0,52 = 0,3952 m 2 ), il a done re?u une quantite d’energie solaire egale a (3,9 * 0,3952 
= 1,54 MJ pendant la journee du 11 juillet; 

• nous savons qu'une partie de l’energie solaire arrivant a la surface d'un plan d'eau est 
reflechie par l’albedo. Cette partie est egale, le plus souvent, a 5% (1) , soit (0,05 * 1,54 = 
0,077 MJ) ; 

• nous savons aussi que la chaleur specifique de l’eau (2> est egale a (1480 J/kg/°C). Dans notre 
exemple la temperature de l’eau a diminue de (5,7 °C), soit (5,7 * 1480 = 8436 J/kg) ; 

• en sachant que notre bac evaporatoire contient pres de 55 kg d’eau, nous disposons dans ce 
cas (55 * 8436 = 463980 J = 0,464 MJ) d’energie liberee par le refroidissement de l’eau du 
bac evaporatoire ; 

• nous disposons maintenant, de (1,54 - 0,077) + 0,464 = 1,927 MJ d’energie. Cette energie 
est disponible pour le processus d'evaporation ; 

(1) II faut prendre en compte que le pourcentage d'albedo varie avec Tangle zenithal du soleil, mais nous avons propose 
que Talbedo egale a 5% dans notre exemple pour faciliter le calcul. 

(2) La chaleur specifique de l'eau est la quantite d'energie a apporter pour elever d'un degre Celsius la temperature d'un 
kilogramme d'eau. Ce apport d'energie est libere quand la temperature de l'eau diminue d'un degre Celsius. 
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• si la totalite de cette energie (1,927 MJ) est utilisee pour evaporer l'eau du bac, elle va 
provoquer une evaporation egale a ((1,927/(2,501 - 0,02361 * 20,5 (3) )) = 0,96 kg/m 2(4) ) ; 

• nous savons qu'un kilogramme d'eau reparti sur une surface d’un metre carre constitue une 
couche d'un millimetre d’epaisseur. Done, pour la surface de notre bac evaporatoire, la 
quantite d’eau qui peut etre evaporee par l’energie disponible le 11 juillet 2016 est egale a 
une epaisseur de (0,96 / 0,3952 = 2,4 mm) ; 

• en sachant que l'evaporation mesuree pour ce jour etait egale a 1,6 mm, nous trouvons done 
que ((1,6 / 2,4) * 100 = 66,7 %) d’energie disponible ont participe au processus 
d’evaporation et les 33,3 % d’energie restantes sont perdues sous fonne d’ondes thermiques 
de grande longueur d’onde via le fond, les parois et la surface du bac evaporatoire. 

• II est important de no ter que notre bac evaporatoire pendant ce jour a fonctionne cornme un 
radiateur, car il contient des eaux plus chaudes que fair ambiant, mais sur le terrain quand 
nous appliquons le bilan energetique sur un grand etang ou un grand lac, nous negligeons la 
partie d’energie perdue par le fond et les parois de ces plans d’eau, car elle est tres petite par 
rapport aux autres parties d’energie solaire stockee, utilisee cornme chaleur latente 
d’evaporation ou re-rayonnee par la surface sous fonne d’ondes thermiques de grande 
longueur d’onde (voir le chapitre precedent). 

Sur la base de ce qui precede, nous pouvons dire que le processus d’evaporation est le fruit d’une 
grande harmonie entre l’energie stockee dans l'eau et celle depensee cornme chaleur latente de 
vaporisation. Mais, il faut noter que nos resultats precedents ne sont toutefois 100% fiables qu'en 
absence d’energie advective et ne sont done valables qu'en atmosphere calme (non turbulente). Pour 
cette raison, nous pouvons dire que ces resultats doivent etre utilises avec prudence. Mais pour une 
masse d’eau plus grande (un etang de taille moyenne ou un lac), l’advection devient negligeable en 
face du rayonnement solaire net. 

Il convient de noter que notre experience actuelle a confirme l’importance de l’energie stockee 
dans un volume reduit d’eau (moins de 55 litres). Done, nous pouvons imaginer le role de cette 
energie stockee dans un volume d’eau multiplie par un million ou meme plus (etang ou lac). Mais 
dans le cas d’un lac ou d’un etang profond, il faut prendre en consideration qu'une stratification 
thermique peut empecher une grande partie de la masse d'eau d’apporter de l’energie pour 
l'evaporation. 

En ce qui conceme la relation entre l'evaporation mesuree et l’energie solaire qui atteint la 
surface du bac evaporatoire, la (Figure. 29) montre que cette relation est une relation logarithmique 
et n’est pas une relation lineaire. 

Le coefficient de correlation (R 2 ) entre l’evaporation et l’energie solaire est egal a (0,72). Malgre son 
assez faible degre de signification, il reste, cornme nous allons le voir plus loin, un des coefficient 
de correlation les plus eleves entre l’evaporation et les facteurs climatiques. Mais cela ne nous 
empeche pas de dire qu'il est sans doute assez vain de vouloir relier l'evaporation a un seul element 
du climat. 

Pour aller encore plus loin dans la comprehension du processus d’evaporation et son lien avec 
l’energie solaire, nous avons utilise une boite en plastique transparent de 10 cm de diametre et de 15 
cm de profondeur. Nous l’avons rempli d’un litre d’eau (1000 grammes) (jusqu'a 2 cm de son bord). 

(3) 20,5 = Tcau de notre jour etudie. 

(4) L'unite utilisee ici est le (kg/m 2 ), car la chaleur latente d'evaporation par definition est la quantite d'energie utilisee 

pour evaporer un kilogramme d'eau. 
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^ Avec: EM = evaporation mesuree en (mm) ; RS reel = rayonnement solair en (MJ/m 2 /jour); Teau = la temperature de l'eau en (°C); %Energ = le pourcentage de la 
3 chaleur latente de vaporisation 0.) par rapport au rayonnement solaire reel. 

* %Energ a ete calcule selon l’equation : (EM/(RSreel/(2.501 • 0.02361 * Teau))) * 100 ou 1 = 2.501 - 0.02361 T.(Harrison. 1963) 


Nous avons mesure la diminution de poids de cette boite toutes les quatre heures en utilisant une 
balance de haute precision (voir la Photo. 18). 


: L'evaporation mesuree, le rayonnement solaire et la temperature moyenne journaliere de l'eau. 
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Figure. 29 : Le lien entre I'evaporation reelle et I'energie solaire mesuree. (Periode allant de 01/05/2016 au 

31/08/2016) 

La (Figure. 30) montre les variations journalieres de I'evaporation et de I’energie solaire. Dans 
cette figure nous remarquons clairement que le processus d’evaporation s'accelere beaucoup a partir 
du moment ou le rayonnement solaire direct atteint la surface evaporante. Cette acceleration arrive a 
son maximum vers 14h00 (ou le rayonnement solaire enregistre ses valeurs les plus elevees). 
Ensuite, la vitesse d’evaporation decroit rapidement jusqu'au coucher du soleil. A partir de ce 
moment la, le rayonnement solaire est egal a zero, et nous remarquons que I’evaporation est toujours 
la mais son rythme est tres reduit par rapport a la periode diume. 

Ce rythme d'evaporation est similaire a une vague qui se repete tous les jours mais avec des 
variations mineures liees a I’energie solaire qui atteint la surface d'evaporation. Done, nous pouvons 
dire que le rythme solaire regie celui de I'evaporation, tant au temps joumalier qu’annuel. 

II faut no ter que ce rythme n’est pas tres clair pendant les jours de couverture nuageuse dense, 
surtout pendant la saison firoide de l’annee, car I’energie solaire qui arrive jusqu'a la surface 
evaporatoire est tres petite et, comine nous allons le voir dans les sous-chapitres suivants, la 
variation de la temperature et de l’humidite relative entre la periode diume et la periode nocturne du 
jour, pendant ces jours, sont tres faibles. 



Figure. 30 : Les variations journalieres de I'evaporation et de I'energie solaire mesurees entre 16 et 31 mai 2016. 
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Table. 10 : Lepourcentage d'evaporation mesuree toutes les quatre heures par rapport a l f evaporation 
journaliere (valeurs moyennes de la periode allant de 16/05/2016 a 18/07/2016) ,l> . 


De 4h00 a 8h00 

De 8h00 a 12h00 

De 12h00 a 16h00 

De 16h00 a 20h00 

De 20h00 a OhOO 

De OhOO a 4h00 

13,38% 

36,19% 

23,11% 

11,97% 

8,44% 

6,91% 


En nous basant sur la (Figure. 29) et la (Table. 10), nous pouvons dire que notre experience a 
confirme la forte relation entre l'evaporation, surtout l'evaporation diurne, et les apports d’energie 
solaire. Pour cela, nous pouvons dire que plus l’energie solaire arrivant a la surface evaporante est 
elevee, plus des molecules proches de la surface de l’eau ont tendance a s'echapper vers les couches 
d'air juste au-dessus de cette surface. 

II est tres important de no ter que l’evaporation, au mo ins pendant les jours ou le ciel n’est pas 
totalement couvert par les nuages, enregistre sa valeur la plus basse juste avant le lever du soleil. Si 
elle n’arrete pas pendant la nuit, c'est grace a l’energie solaire stockee dans la masse d'eau pendant 
la periode diume du jour (nous allons discuter ce point en detail dans le sous-chapitre suivant). J. 
Rodier et P. Touchebeuf ont cite dans leur article publie en decembre (1953) une figure qui montre 
les variations joumalieres de l’evaporation mesuree le 24 mai 1953. Cette figure Concorde 
parfaitement avec les resultats de nos mesures directes pendant fete de 2016 (voire la figure. 31). 



source : Rodier et Touchebeuf (1953) 

Pour cone lure sur l’influence de l’energie solaire ou (du rayonnement global [Rg]) sur 
l’evaporation, nous trouvons qu'il est important de comparer nos resultats avec les resultats d’autres 
chercheurs. Mais pour faire une telle comparaison, il faut eviter de comparer nos mesures directes 
avec les resultat obtenus par les autres chercheurs en utilisant des methodes mathematiques, car, par 
exemple, la formule de Thomthwaite montre une correlation hautement significative avec la 
temperature de fair et beaucoup moins avec l’energie solaire (Lecarpentier, 1975). Pour cette raison, 
nous ne pouvons, en principe, tabler que sur les correlations etablies avec l’evaporation mesuree ce 
qui, compte tenu du faible nombre de donnees, limite serieusement les possibility d’investigation. 


(1)11 est tres important a noter que pendant cette periode de mesure, le soleil se leve, au moyen, vers 6h45 et il se 
couche vers 20h45. 
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Parmi les mesures directes, nous trouvons que l'etude rnenee par le chercheur americain J.-T. 
Beard et son etudiant D.-K. Hollen en (1969) a confirme l’existence d'un lien etroit entre l'evapora- 
tion a partir d’une surface d’eau libre et le rayonnement solaire qui atteint la surface evaporante. 
Kadelec et Wallace (2009) disent que pour les grandes zones humides, l'evaporation (E) et la 
transpiration (T) sont principalement provoquees par le rayonnement solaire. 

De meme, la (Figure. 32) extraite d’un cours universitaire donne le 16 mars 2010 (1) montre 
clairement que la relation entre l'evaporation moyenne mensuelle et le rayonnement solaire semble 
etre plus proche que la relation entre l’evaporation et la temperature moyenne mensuelle de fair. 



Figure *4.2 A feart monthly evaporation temperature and .'solar radiation (mm evaporation equivalent) 

Jor Camden Square. London (evaporation and temperature data J}‘om Adliter, 1933) 

Figure. 32 : La relation entre l'evaporation moyenne mensuelle d'un part et la radiation solaire et la 

temperature moyenne mensuelle de I'air. 

Source : https://www.mona.uwi.edU/yeo2geol/Courses/New%20Folder/4. %20Evaporation.pdf 

Garcia et Lopez, (1970) montrent que le coefficient de correlation entre l'ETP (2) et le rayonneme¬ 
nt global a Nadingou (Zaire) egale a (R 2 = 0,64). Par contre, ce coefficient ne depasse pas (0,23) 
pour la majorite des stations situees entre 15 °N et 15 °S. Nous conclurons avec C. Moindrot (1959) 
qui dit que « Vinsolation n'a aucune influence sur l'evaporation. ». 

Sur la base de ce qui precede, les resultats des recherches anterieures concernant la relation entre 
l’evaporation et l'energie solaire sont tres differents (voire contradictoires). Cela peut etre explique 
par la variation des conditions climatiques d’une etude a l’autre, le rythme de mesure (horaire, 
journalier, mensueL.etc) et les donnees meteorologiques utilisees (duree d’insolation, rayonnement 
global...etc). 

Selon les ressources bibliographiques que nous avons utilisees dans cette these, nous n’avons pas 
trouve d’etude basee sur des mesures directes prises au meme rythme que nous (une mesure toutes 
les quatre heures pour les quatre mois d’ete ou l'evaporation represente plus de 60% de l’evaporation 
annuelle dans une region de climat tempere). Pour cela, nous nous permettons de dire que nos 
resultats peuvent etre consideres parmi les premiers dans ce domaine. 

3.1.1.2- La temperature 

Outre le rayonnement et le transfert de chaleur sensible, l’evaporation est l’une des causes des 
differences entre les temperatures de la surface de l’eau et de la subsurface (Hasse, 1963). La vitesse 
d'evaporation est influencee par la temperature de l’eau (Knapp et al., 1984). 


(1) https://www.mona.uwi.edu/geoggeol/Courses/New%20Folder/4.%20Evaporation.pdf 

(2) Bien que cette etude ait ete basee sur des mesures directes sur les terrains, ce coefficient etait entre le rayonnement 
global et l'ETP et non pas au sujet de l'evaporation a partir d'une surface d'eau libre. 
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Nous savons que la capacite hygrometrique (1) de l'atmosphere augmente avec la montee de la 
temperature de Fair. Nous savons aussi que « plus la temperature de I'eau est elevee, plus des 
molecules proches de la surface liquide ont tendance a s'echapper vers les couches d'air juste au- 
dessus de cette surface » (Cosandey et Roninson, 2012, p. 100). Ainsi, le processus d’evaporation a 
une correlation positive avec la temperature de Fair et celle de I’eau, autrement dit, plus la 
temperature de Fair et de I'eau sont elevees, plus la quantite d’eau vaporisee est grande. 

Bien que la temperature de I’eau et celle de l’air (2) soient etroitement liees a la quantite de 
rayonnement solaire atteignant la surface evaporante, notre experience de mesures directes de 
l’evaporation pendant plus de (840 jours) nous amene a mentionner des remarques tres importantes. 


Avant de commencer a montrer les resultats du traitement de nos donnees, il convient de montrer 
l’importance de la temperature de I'eau dans le processus d'evaporation a l'echelle mondiale. J.-R. 
Vanney (1991) montre que le taux annuel d’evaporation le plus eleve se produit dans la region situee 
entre les longitudes 60° et 80° ouest et les latitudes 30° et 40° nord (la zone verte dans la figure. 33) 



Figure. 33 : Le taux annuel d'evaporation a l'echelle d'ocean mondial en (cm / an) pour la periode allant de 1958 
a 2005. Source : http://www.meted.ucar.edu/tropical/textbook_2nd edition/print 5,htm#pas:e_l.2.0 


Ce taux d'evaporation est etroitement lie au courant chaud (Gulf Stream). Ce courant chaud 
assure une energie tres elevee aux molecules d'eau qui ont tendance a s’echapper de la surface de 
l'ocean pour rejoindre l’atmosphere. En plus, ce courant travaille a augmenter la temperature de Fair 
de cette region et done a augmenter la capacite hygrometrique de Fair et en consequence, 
l’evaporation dans cette region enregistre des valeurs les plus elevees a l’echelle mondiale. 


Par contre, dans une autre region de la planete, bien qu'elle se situe juste a cote de l’Equateur 
entre les longitudes 80° et 110° ouest et les latitudes 0° et 10° sud (la zone violette dans la figure. 
33), nous trouvons que le taux d'evaporation est tres faible par rapport a la region precedente. C’est 


(1) La quantite de vapeur d'eau qui peut etre accueillie dans une masse d'air pour une temperature donnee. 

(2) A l'exception de l'energie advective (positive ou negative) qui peut influencer en fatjons considerable la temperature 
de Fair et beaucoup moins celle de I'eau. 
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parce que le courant froid (1) (Humboldt ou courant du Perou) n'offre pas assez d’energie aux 
molecules de l’eau qui ont mo ins tendance a s’echapper de la surface de l’ocean pour rejoindre 
l’atmosphere. En plus, ce courant provoque une baisse considerable de la temperature de fair sus- 
jacent ce qui diminue la capacite hygrometrique de cette couche d’air et en consequence 
l'evaporation dans cette region enregistre des valeurs tres faibles par rapport aux autres regions 
situees sous les meme latitudes. 

Le discoure precedent ne donne que des idees generates sur le role de la temperature de fair et 
celle de l’eau dans le processus d'evaporation. Done, pour bien comprendre le role de la temperature 
dans ce processus, nous allons comparer l'evaporation mesuree d'une part et la temperature de fair 
et celle de l'eau d'autre part, pour essayer de detecter la force du lien entre l'evaporation et ces 
facteurs climatiques. La (Table. 11) montre les mesures journalieres de l'evaporation et les 
temperatures moyennes journalieres de l’eau et de l'air (2) entre le l er mai et le 31 aout 2016. 

Theoriquement, la vitesse d'evaporation depend de l’energie des molecules d’eau qui est 
etroitement liee au rayonnement solaire atteignant la surface evaporante. Mais, est-ce que nous 
pouvons considerer la temperature de l'eau comme un facteur determinant de l’energie de ces 
molecules d’eau ?. Pour repondre a cette question, il nous faut connaitre la correlation entre 
l’evaporation mesuree et la temperature de l'eau. 

La (Ligure. 34) montre que le lien entre l’evaporation et la temperature de l'eau est une relation 
lineaire. Mais le coefficient de correlation (R 2 = 0,62) entre eux ne montre pas un fort degre de 
signification. Cette correlation est meme moins importante que celle qui lie l'evaporation au 
rayonnement solaire (0,72). L'explication la plus raisonnable que nous pouvons citer ici est que la 
partie de l'energie solaire utilisee dans le processus d'evaporation, principalement l'evaporation 
diurne, ne provoque pas de changement au niveau de la temperature de l'eau (3) 4 . Pour cela, nous ne 
pouvons pas considerer la temperature de l’eau comme un parametre determinant de l’energie des 
molecules de l’eau. Mais la mesure de la temperature de l’eau reste essentielle lors de l'etude de 
l’evaporation, car elle est un facteur cle pour connaitre les modifications de la quantite de l'energie 
stockee dans la masse d'eau. 

Pour cela nous pouvons dire que nos mesures directes montrent que le role de la temperature de 
l’eau dans le processus d’evaporation est moins important que celui du rayonnement solaire. 

Nous avons signale precedemment que la capacite hygrometrique (le pouvoir evaporant de 
l’atmosphere) et la temperature de fair sont fortement liees l'une a l'autre. Done, est-ce que nous 
pouvons dire que la temperature de fair est un bon indicateur de la vitesse d'evaporation ? Afin de 
repondre a cette question d’une maniere scientifique, nous citons ci-apres la (Ligure. 35) qui montre 
la courbe de correlation entre l'evaporation mesuree et la temperature de fair mesuree a 1,5 metre 
au-dessus de la surface evaporante. Cette figure montre que la correlation entre l'evaporation et la 
temperature de fair (R 2 = 0,65) est moins forte que celle qui lie l’evaporation et le rayonnement 
solaire (R 2 =0,72). Mais elle est legerement superieure a celle qui lie l’evaporation a la temperature 
de l’eau (0,62) (4> . Pour donner des explications raisonnables et acceptables scientifiquement, il faut, 


(1) la temperature de ces eaux sont (7 a 8°C) inferieur a la temperature moyenne de l'ocean a la meme latitude (source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant de Humboldt ) 

(2) Il convient de noter que les temperatures moyennes journalieres de l'eau citees dans la table. 3 represented les 
valeurs moyennes de trois mesures par jour (8h00, 14h00 et 20h00). Mais, les temperatures moyennes journalieres 
de Fair sont les valeurs moyennes de 288 mesures par jour (soit une mesure toutes les cinq minutes). 

(3) Partiellement semblable a l'ebullition ou les apports d'energie sont continus mais ou la temperature de l'eau 
n'augmente plus, car la totalite de l'energie (dans le cas de l'ebullition) est utilisee dans le processus d'evaporation. 

(4) En fait, ici, nous citons les resultats de nos mesures effectuees en utilisant un volume d'eau tres petit, mais peut-etre 
pour un etang ou un lac, oil le volume peut etre multiplie pas millions, l'importance de la temperature de l'eau dans 
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tout d'abord, prendre en consideration que la quantite d’eau existant dans le bac evaporatoire est tres 
petite done son influence sur le processus d'evaporation et sa capacite a stacker l’energie solaire 
vont etre modestes. 



Figure. 34 : Le lien entre I'evaporation reelle et la temperature de l'eau.(periode allant de 20/05/2016 au 

31/08/2016). 



Figure. 35 : Le lien entre I'evaporation reelle et la temperature de l'air. (periode allant de 20/05/2016 au 


31/08/2016). 

La temperature de Fair, dans notre experience actuelle, montre un lien plus fort avec 
I'evaporation que la temperature de l'eau. l’explication, qui ne peut pas etre negligeable, est que la 
temperature de l’eau du robinet que nous avons utilisee pour compenser l’eau vaporisee peut etre 
differente de celle du bac * (1) . 


le processus d'evaporation peut etre superieure a celle de l'air grace a la chaleur stockee dans l'eau. 

(1) Pendant notre experience, nous avons ajoute l'eau au bac evaporante tout les trois ou les quatre jour (en dependant 
de la vitesse d'evaporation). Nous ajoutions l'eau vers huit heures du matin, juste apres avoir pris la mesure. L'eau 
que nous utilisions pour retablir le niveau d'eau dans le bac a ete placee a cote du bac pendant toute la nuit afin de 
prendre la meme temperature, mais le manque d'un thermometre supplementaire pour comparer les temperatures de 
l'eau ne nous rend pas surs qu'elles etaient identiques. 
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Table. 11 : L'evaporation mesuree et la temperature moyenne joumaliere de I'air et de la surface evaporante. 
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Concernant la difference de l'importance du role joue par la temperature de fair par rapport a 
celui joue par le rayonnement solaire dans le processus d’evaporation, notre experience de mesures 
directes de l'evaporation et le traitement de nos mesures quotidiennes montre que l'evaporation peut 
etre tres differente (le double, voire plus) entre deux jours qui ont la meme temperature moyenne 
journaliere de fair mais ou fun d’entre eux est ensoleille et l’autre est nuageux ou tres nuageux. Le 
responsable principal de cette difference, surtout, si les autres facteurs climatiques sont identiques 
ou presque, est le rayonnement solaire qui atteint la surface d’evaporation. 

Pour justifier notre affirmation precedente, nous citons ci-apres l'exemple de deux jours 
consecutifs (le 19 et le 20 mai 2016). En negligeant les autres facteurs climatiques (1> , leur 
temperature moyenne journaliere etait identique (soit 14,6 °C), mais la seule difference 
considerable, au niveau des facteurs climatiques, entre ces deux jours etait la quantite du 
rayonnement atteignant la surface evaporante. Le 19 mai a recu pres de 6,6 MJ/m 2 de rayonnement 
solaire, le 20 mai n’en a recu que 3,1 MJ/m 2 . En consequence, l’evaporation mesuree pour le premier 
jour le 19 mai etait 2,1 mm et 1,1 mm pour le 20 mai. Parce que la temperature de l'eau avait une 
tendance a augmenter, il n'y avait pas d’apport energetique supplemental a la disposition de 
l'evaporation. Pour cela, nous nous permettons de dire que la difference d'evaporation entre ces 
deux jours etait principalement liee au rayonnement solaire et non pas a la temperature ni de l’eau, 
ni de fair. 

Les variations joumalieres de l'evaporation, de la temperature de fair et du rayonnement solaire 
pour ces deux jours (voire les figures 36 et 37) justifient notre explication precedente et montrent 
clairement que l'evaporation, surtout l'evaporation diume, a une relation etroite avec le rayonnement 
solaire arrivant a la surface de l'eau. 

En fait, si la temperature de l'eau et de fair peuvent etre de bons indicateurs de l’evaporation a 
l’echelle mensuelle, elles n’en sont plus a l’echelle journaliere, surtout pendant la periode diume. 
Mais, si les figures (4, 10 et 11) montrent la forte relation entre l’evaporation diurne et le 
rayonnement solaire, nous supposons que l’evaporation nocturne, qui n’egale jamais zero' 1 ’ et qui n’a 
aucun lien avec le rayonnement solaire qui est nul pendant la nuit, doit avoir un lien fort avec la 
temperature de l’eau. Pour confirmer ou meme infirmer cette hypothese, nous avons pris la periode 
nocturne du 20 et 21 mai 2016. Cette periode a commence le 20 mai a 21h00 et fini le lendemain a 
6h00 (soit une periode de neuf heures). La (Table. 12) montre les variations de la temperature de 
l'eau en (°C) et de l’evaporation mesuree en (mm) (2) pour cette nuit. 

Table. 12 : Les variations de la temperature de l'eau et de l'evaporation mesurees pendant la nuit de (20-21 mai 

2016) 


Heure 

20h00 

21h00 

22h00 

23h00 

OOhOO 

OlhOO 

02h00 

03h00 

04h00 

05h00 

Evaporation 

Diurne 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,02 

T° eau 

16,2 

15,8 

15,5 

15,2 

14,8 

14,4 

13,9 

13,6 

13,3 

13 


(1) La vitesse du vent etait (0,01 et 0,03 m/s) pour les 19 et 20 mai respectivement ; la pression atmospherique etait 
(1021,4 et 1021,8 hPa) respectivement et une difference de 9% pour l'humidite relative (60% pour le 19 et 69% pour 
le 20 mai). 

(1) Au moins pendant la totalite des jours de notre experience actuelle. 

(2) II convient de noter que l'evaporation a ete mesuree toutes les quatre heures. Pour avoir la mesure a l'echelle de 
l'heure nous avons divise nos mesures par 4. 
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Figure. 36 : Les variations journalieres de I'evaporation, de la temperature de I'air et du rayonnement 

solaire pendant le 19 mai 2016. 



Figure. 37 : Les variations journalieres de I'evaporation, de la temperature de I'air et du rayonnement 

solaire pendant le 20 mai 2016. 


• En sachant que le rayonnement solaire est egal a zero et en negligeant les rayons de la lune 
et les rayons cosmiques, la source principale d'energie restante pour assurer le processus 
d’evaporation est l'energie stockee dans l'eau sous forme de chaleur sensible. 

• En sachant aussi que chaque diminution d'un degre Celsius de la temperature de l’eau libere 
un apport d'energie egal a 1480 joules par kilogramme. 

• En reposant sur les temperatures de l’eau de la (Table. 12) et en utilisant l’equation suivante, 

E = [(T (nrI) -T (n) ) * 55] /[(2,501 -0,02361 * T (n) ) *1000000] /0,3952 .(68) 

ou : T (n ) est la temperature a l'heure oil nous voulons calculer son evaporation en (°C) ; 55 est la quantite 
d'eau existant dans notre bac d'evaporation en (kg) ; (2,501 - 0,023 * T (n) ) est la chaleur latente de 
vaporisation ; nous avons divise par un million pour convertir l'energie disponible de (J) en (MJ) ; nous 
avons divise par 0,3952 pour convertir les resultats de mm/m 2 a mm/la surface du bac evaporatoire. 

Nous avons obtenu les resultats suivants : 
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Table. 13 : L'evaporation nocturne calculee en utilisant I'equation (68) 


Heures 

20h00 

21h00 

22h00 

23h00 

OOhOO 

OlhOO 

02h00 

03h00 

04h00 

05h00 

Evaporation 
calculee (mm) 

Diume 

0,0386 

0,0288 

0,0287 

0,0381 

0,0379 

0,0472 

0,0283 

0,0282 

0,0247 


En comparant l’evaporation nocturne mesuree dans la (Table. 12) avec l’evaporation nocturne 
calculee dans la (Table. 13), nous trouvons que la premiere est egale a (0,3 mm) et la seconde est 
egale a (0,3 mm) aussi. Mais, est-ce qu'un seul exemple peut etre suffisant pour confirmer la forte 
relation entre l’evaporation nocturne et la temperature de l’eau ?. 

Pour repondre a cette question de maniere scientifique, il nous fallait des mesures directes sur 
l’evaporation nocturne, des donnees sur les variations de la temperature de l’eau pendant la periode 
nocturne (au moins deux mesures, au debut et a la fin de cette periode). Pour cela, nous avons 
compare le pourcentage d’evaporation nocturne mesuree* 11 [% E(n) mesuree] par la boite qui 
contient 1000 grammes d’eau (voire page 8), ou l'evaporation nocturne mesuree [l'E(n) mesuree] est 
egale a la somme des mesures prises a OOhOO et 04h00) et le pourcentage d’evaporation nocturne 
calculee selon I’equation (1) [% E(n) calculee] (2> en utilisant les donnees de la temperature de l’eau 
du bac evaporatoire prise a 22h00 et 8h00. Cette comparaison couvre la periode allant du 16 mai au 
13 juillet 2016, soit une periode de 59 jours (voire la table. 14). 

La (Table. 14) montre clairement que, malgre les differences entre le pourcentage d’E(n) mesuree 
et celui d’E(n) calculee, le pourcentage mo yen de la periode de comparaison est presque egal (17,1) 
pour la premiere et (16,2) pour la seconde. Done, selon ces mesures directes nous pouvons dire que 
meme si la temperature de l’eau ne peut pas etre un bon indicateur sur le taux d’evaporation diurne, 
elle a, par contre, un lien tres fort avec l’evaporation nocturne. 

II convient de noter que la (Table. 14) montre que l’evaporation de la nuit n’est qu'une modeste 
partie de l'evaporation quotidienne totale (le plus souvent, moins de 20 %). En plus, la grande 
majorite des jours, ou l’evaporation nocturne depasse 25 % de l'evaporation journaliere, correspond 
a des jours de tres fort couvert nuageux. Pendant ces jours nuageux, l’insolation est tres faible et 
l’ecart entre les temperatures de l'eau et de fair et l'humidite relative diurne et nocturne est petit. 

Pour conclure sur l’influence de la temperature sur le processus d'evaporation, nous pouvons dire 
que nos mesures directes de l’evaporation sous des conditions climatiques reelles montrent que ni la 
temperature de l’eau, ni celle de fair ne peuvent etre utilisees comine un bon indicateur de 
l’evaporation diurne. Cependant, le traitement de nos donnees confirme l'existence d'une relation 
tres forte entre la temperature de l’eau et l’evaporation nocturne. 

Comine nous venons de voir que l’evaporation diurne constitue plus de (80 %) de l’evaporation 
quotidienne totale et que cette evaporation est etroitement liee a la quantite de rayonnement solaire 
atteignant la surface evaporante ; et apres avoir determine l'effet de l’ombre sur la quantite de 
rayonnement atteignant la surface (voire la figure. 9), nous pouvons imaginer la difference dans la 
quantite d’evaporation reelle entre la partie du plan d’eau qui recoil directement le rayonnement 
solaire et une autre partie qui se situe dans l’ombre des arbres. Meme si les micro-courants qui se 
deroulent dans les petits plans d’eau, comine les etangs, peuvent faire baisser la difference de la 


(1) Le % d'E(n) mesuree est calcule par rapport a l'evaporation journaliere mesuree par la boite de 1000 grammes d'eau 
(mesures prises toutes les quatre heures). 

(2) Le % d'E(n) calculee est calcule par rapport a l'evaporation journaliere mesuree par le bac evaporatoire (mesure 
effectuee une fois par jour a 08h00). 
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temperature de l'eau entre ces deux parties (ensoleillee et situes dans l’ombre), la difference de 
l'evaporation reelle entre eux restera considerable. 


Table. 14 : Lepourcentage d'evaporation nocturne mesuree et calculeepar rapport a l'evaporation 
journaliere de la periode allant du 16 mai a 13 juillet 2016 (I> . 



Parmi les travaux des autres chercheurs, C. Moindrot (1959) considere que les variations 
mensuelles de l’evaporation sont fortes, et etroitement liees aux variations saisonnieres de la 
temperature de fair. La temperature de fair est done le facteur climatique prefere pour calculer 
l'evaporation, car elle est la donnee climatique la plus facilement, la plus anciennement et la plus 
frequemment mesuree. 


Par contre, la temperature de l'eau, bien qu’elle soit un facteur fondamental dans la formule de 
Dalton (1802), n’a pas beaucoup ete utilisee, par rapport a la temperature de fair, pour calculer 
l'evaporation. Ceci est du a la difficulty de la mesurer et au manque d'instrument liable et 
automatique qui mesure et enregistre ce type de donnees. 


Bien que Y. Lageat parle de l'evaporation a partir de la surface des oceans, nous trouvons qu'il 
est tres important de citer son propos que nous ne trouvons correct que pendant les cas ou l’humidite 

(1) Dans cette table, AT egale a la difference entre la temperature de l'eau mesuree a 22h00 et 08h00 (AT = T (2 2hoo)- 
T ( 8hoo>); E(j) mesuree est l'evaporation journaliere mesuree par le bac evaporatoire ; E(n) mesuree est l'evaporation 
nocturne mesuree. 
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relative de Fair est elevee (voire tres elevee). Y. Lageat dit: « L'evaporation seproduit a la surface 
des oceans des que la temperature de fair est inferieure de 0,3 °C a celle de I'eau, a condition que 
cet air ne soit pas deja sature en vapeur d'eau. Dans la situation inverse, quand I'air est plus chaud 
que I'eau, il se refroidit, se sature en vapeur d'eau, se stabilise » (Lageat, 2014, p. 53). En fait, nos 
mesures directes montrent que le processus d’evaporation n’arrete jamais quand la temperature de 
fair depasse celle de I’eau. Au contraire, l'evaporation diurne enregistre ses valeurs les plus elevees 
vers 14h00 ou la temperature de fair depasse considerablement la temperature de I’eau. 

Pourquoi le processus d’evaporation ne s'arrete pas lorsque la temperature de fair est plus elevee 
que celle de I'eau ?, et pourquoi nous considerons que le propos de Y. Lageat n’est pas totalement 
correct ? 

En fait, pour repondre a ces questions, il faut garder a 1’esprit que tant que la surface de I’eau 
n'est pas gelee, ou plus precisement, tant que la temperature des molecules d’eau est superieure au 
zero absolu (-273,15 °C), elles peuvent done bouger. Pour cette raison, il y aura des molecules d'eau 
qui quitteront la surface d'eau (evaporation), ou meme, la surface de neige ou de glace (sublimation) 
pour rejoindre l’atmosphere. Le nombre de ces molecules a un fort lien avec deux choses. La 
premiere est l’energie de ces molecules qui est a son tour etroitement liee au rayonnement solaire et 
la temperature de I’eau ou (l’energie solaire stockee dans la masse d’eau) ; et la deuxieme chose est 
la capacite de l'atmosphere a accueillir les molecules d’eau. Cette capacite est fortement liee a 
l’humidite relative de fair et a la temperature de fair. En bref, nous pouvons confirmer que si les 
autres facteurs climatiques sont favorables, le processus d’evaporation n’arrete pas si la temperature 
de fair est plus elevee que celle de I’eau. 

Pour I’eau salee, comme dans l’exemple de Y. Lageat, bien que la salinite de I’eau va augmenter 
les apports d’energie demandes pour evaporer une meme quantite d’eau, le processus d’evaporation, 
en principe, est le meme que pour I’eau douce. 

Pour etre raisonnable, le discours de Y. Lageat ne peut etre correct qu'au cas specifique ou 
l’humidite relative de fair est elevee et la temperature de fair depasse la temperature de I’eau qui est 
proche de zero. Dans ce cas l’energie des molecules d’eau est tres basse et le nombre des molecules 
qui ont une energie suffisante pour quitter la surface d'eau est negligeable, meme la capacite de 
l'atmosphere a recevoir des nouvelles molecules d'eau est tres faible. 

Pour aller encore plus loin, la (Ligure. 38) montre le coefficient de correlation entre la difference 
entre la temperature de I'eau et celle de fair et l'evaporation mesuree. Ce parametre climatique est 
utilise comme un indicateur important de la quantite d'evaporation, or notre propre correlation 
prouve que non, car le coefficient de correlation (R 2 ) ne depasse pas (0,27). 


■ ((T°eau-T°air) A 2) A 0 ! 5 -Lineaire (((T°eau-T°air) A 2) A 0,5) 



rrrrVjour 

Figure. 38 : Le lien entre l'evaporation reelle et la difference entre la temperature de la surface de I’eau et celle 
de I'air a 1,5 metre au-dessus de la surface evaporante pour la periode allant de l er mai au 31 aout 2016. 
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3.1.1.3 - L 'humidite relative 


Avant tout il faut savoir que l'humidite relative (Hr) est le rapport sans dimension de la tension 
de vapeur reelle (e a ) a la tension de vapeur de saturation a la meme temperature (e s ) et est 
habituellement exprimee en pourcentage. L'humidite relative ou le deficit de saturation est, bien 
entendu, un facteur inverse de l'evaporation, c'est-a-dire, lorsque l’humidite relative de la couche 
limite augmente, les possibility d’echanges de molecules entre l’eau et l’air diminuent. 

Le processus d’evaporation s'arrete a cette temperature quels que soient le rayonnement solaire et 
la vitesse du vent car la couche d'air n’est plus capable de recevoir des molecules supplementaires 
de vapeur d’eau. 

Comine nous avons vu dans la premiere partie (le climat de la region d’etude pendant les 
quarante dernieres annees), l'humidite relative de la region Centre-Ouest de la France est elevee par 
rapport a celles des regions arides ou semi-arides, mais il est tres rare que l'humidite relative arrive 
a 100 % pour une periode de 24 heures consecutives. L'evaporation dans notre region d'etude peut 
enregistrer des valeurs negatives (il s'agit du passage des molecules d’eau de l’etat gazeux a l’etat 
liquide "la condensation" et que ces molecules retournent au plan d’eau), surtout pendant la periode 
nocturne de la saison froide, plus precisement (decembre, janvier et fevier). Elle peut enregistrer des 
valeurs tres basses aussi, mais le processus d’evaporation, pendant la grande majorite de l’annee, est 
toujours la. 

Toutes les notions que nous avons vues ci-dessus sur l’humidite relative ne sont que des notions 
physiques sans donner aucun chiffre sur la force du hen entre l'evaporation et l'humidite relative de 
fair sus-jacent. Done, nous allons traiter nos donnees sur la variation de l'humidite relative et son 
effet sur la quantite d’evaporation afin de savoir si nous pouvons utiliser ce facteur climatique 
cornme un facteur determinant de l'evaporation. 

Commcncons avec les valeurs moyennes mensuelles de l'humidite relative et de l’evaporation 
mensuelle (voire la table. 15). Nous remarquons que ces valeurs correspondent parfaitement aux 
principes mentionnes ci-dessus, ou l’evaporation augmente quand l'humidite relative diminue et le 
coefficient de correlation (R 2 ) entre ces parametres est egal a (0,82). Done, en se basant sur ces 
mesures, nous pouvons dire qu’a l’echelle mensuelle, l'humidite relative peut etre un bon indicateur 
sur l'evaporation comme la temperature de fair et de l’eau et le rayonnement solaire pour la meme 
echelle temporelle (soit mensuelle). 

Table. 15 : La valeur moyenne mensuelle de l'humidite relative et l'evaporation mensuelle mesuree pour les 

quatre mois d'ete 2016. 


Mois 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aout 

Humidite relative 

61,00% 

63,00% 

53,00% 

50,00% 

Evaporation mesuree 

Mais quand nous 

75,05 mm 

passons a l’echel 

52,83 mm 

le journaliere, le co 

89,58 mm 

efficient de correlat 

90,75 mm 

ion entre l'humidite 


relative et l’evaporation perd presque la moitie de sa valeur (R 2 a l’echelle journaliere = 0,44) (voir 
la figure. 39). Un coefficient de correlation d’un degre de signification tres faible ne peut pas du tout 
etre utilise comme indicateur de la valeur d’evaporation. 

Pour aller encore plus loin dans la comprehension du role de l'humidite relative dans le processus 
d'evaporation, nous allons voir ces variations journalieres et comment elles affectent l'evaporation 
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diurne et nocturne. 


En realite, la quantite d’eau contenue dans Fair varie faiblenient au cours d’une journee (sauf 
eventuellement avec l’arrivee d’une nouvelle masse d'air presentant des caracteristiques differentes). 
En revanche, les temperatures de Fair varient beaucoup au cours de la journee, et avec elles la 
valeur de la pression de vapeur saturante, done Fhumidite relative. 



Figure. 39 : Le lien entre I'evaporation reelle et I'humidite relative pour la periode allant de l er mai au 31 aout 


2016. 

La (Figure. 40) montre les variations de Fhumidite relative et de I'evaporation a l'echelle horaire. 
Cette figure confirme ce que nous avons note lorsque nous avons explique pourquoi la quantite 
d'evaporation pendant la periode diurne depasse de plusieurs fois ce qu'elle est pendant la periode 
nocturne. Nous repetons cette explication encore une fois, compte tenu des autres facteurs 
climatiques, lorsque Fhumidite relative augmente pendant la nuit, les possibilites d'echanges de 
molecules entre l'eau et Fair diminuent. 

Pour cone lure sur le role joue par Fhumidite relative dans le processus d’evaporation, nous ne 
pouvons rien aj outer a ce qui existe deja, mais nous l'avons confirme en dormant des exemples 
bases sur nos propres donnees. Nous pouvons dire aussi que Fhumidite relative est un des facteurs 
climatiques qui affecte I'evaporation, mais nous ne pouvons pas l'utiliser comme un facteur 
determinant de la quantite d’evaporation a l’echelle journaliere. 



Figure. 40 : Les variations horaires de I'humidite relative et de I'evaporation, I'exeniple du 02 aout 2016. 
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Table. 16 : Les valeurs moyennes journalieres de I'humidite relative (%) et de la vitesse moyenne journaliere du 


vent (m/s) pour la periode allant du l e "mai au 31 aout 2016. 



mai 


juin 


juillet 


aout 


N ° dejour 

Evaporation 

Vitesse du vent 

Humidite % 

Evaporation 

Humidite % 

Vitesse du vent 

Evaporation 

Humidite % 

Vitesse du vent 

Evaporation 

Humidite % 

Vitesse du vent 

1 

2,6 

0.0 

57.0 

0.6 

79,6 

0 0 

1,7 

59.8 

0.0 

3,0 

49.0 

0 0 

2 

3,3 

0.0 

58,0 

0.6 

66,8 

0.0 

1,7 

59.5 

0.0 

3.8 

54,0 

0.0 

3 

2,4 

0.2 

41.0 

1,0 

66.2 

0.0 

1.4 

60.9 

0.0 

3,1 

49.0 

0.0 

4 

5.3 

0.1 

35.0 

1.4 

62.9 

0.0 

1.3 

56.8 

0.0 

1.0 

65.0 

0.0 

5 

6.0 

0.3 

44.3 

1.9 

55.3 

0.0 

2.3 

53.0 

0.0 

2,1 

57.0 

0.0 

6 

4,8 

0.3 

43.9 

2.4 

59.6 

0.0 

2.6 

49.5 

0.0 

2.6 

52.0 

0.0 

7 

4,6 

0.4 

49.0 

2.2 

54,7 

0.0 

2.8 

52.4 

0.0 

2,7 

48.0 

0,1 

8 

4.9 

0.1 

63.4 

2.6 

52.8 

0.2 

3.4 

54.6 

0.0 

2,7 

51.0 

0.0 

9 

1.6 

0,1 

57,2 

3.0 

67,2 

0.1 

2,7 

52,0 

0.0 

2,3 

51.0 

0.0 

10 

2,7 

0.0 

70.0 

1.4 

61.7 

0.0 

3,2 

61.1 

0.0 

2,7 

47.0 

0.0 

11 

1,1 

0,0 

75,3 

2,3 

74.9 

0.1 

1,6 

59.0 

0,1 

2,3 

50.0 

0.0 

12 

0,7 

0.0 

82,0 

0.7 

73,5 

0.1 

2.2 

56.5 

0.0 

2.8 

48.0 

0.0 

13 

0.8 

0.0 

69.0 

1,0 

67.3 

0.1 

2,1 

57,2 

0.0 

2,9 

43.0 

0.0 

14 

1,1 

0.0 

54.7 

1,3 

65.7 

0.1 

1.9 

49.6 

0.0 

3,4 

44.0 

0.0 

15 

3,0 

0.0 

57,0 

1,7 

69.7 

0.1 

2.8 

47.6 

0,2 

4.6 

41.0 

0.0 

16 

1,9 

0.0 

56.6 

1,8 

71.0 

0,1 

3,9 

45.9 

0.1 

3.8 

44.0 

0.0 

17 

2.3 

0.1 

66.9 

1,2 

60.7 

0.0 

4.2 

45.0 

0.0 

1.8 

57.0 

0.0 

18 

1.7 

0.0 

60.6 

1.9 

61.2 

0.0 

4.8 

44.0 

0.0 

2,5 

57.0 

0,0 

19 

2,1 

0.0 

69.1 

1.7 

63.5 

0.1 

5.8 

42.0 

0.1 

1.8 

56.0 

0.0 

20 

1,1 

0,2 

55.3 

1.4 

59.4 

0.0 

2.8 

53.0 

0.0 

2,5 

57,0 

0.0 

21 

3,6 

0.1 

74.9 

1,6 

45.7 

0.1 

1,7 

59.0 

0.0 

2,7 

52.0 

0.0 

22 

1,5 

0.0 

60.1 

4.0 

49.3 

0.1 

3.0 

51.0 

0.0 

3.6 

43.0 

0.1 

23 

2,3 

0,2 

51,3 

3,5 

73,3 

0.0 

3.9 

53.0 

0.0 

3,5 

42.0 

0.0 

24 

3,8 

0.1 

56,2 

0.7 

59.3 

0.0 

3.6 

51,0 

0.0 

4.2 

43.0 

0.0 

25 

2,1 

0.0 

61.6 

2.8 

56,4 

0.0 

3.7 

51.0 

0.0 

4.8 

42.0 

0.0 

26 

1,5 

0.0 

56.4 

2,3 

61.7 

0.0 

3.3 

52,0 

0.0 

4.7 

42.0 

0.1 

27 

2,4 

0.0 

65.2 

1.6 

59.7 

0.0 

3.9 

50.0 

0.0 

4.7 

42.0 

0.0 

28 

1.8 

0.1 

69.3 

1,7 

60.1 

0.0 

1.9 

59.0 

0.0 

1.9 

55.0 

0.0 

29 

1,4 

0.0 

78.6 

1.9 

61.8 

0.1 

2,7 

58.0 

0.0 

1,3 

60.0 

0.0 

30 

0.7 

0.0 

83.1 

1.4 

61.6 

0.0 

4.3 

57.0 

0.0 

2.5 

53.0 

0.0 

31 

0.6 

0.0 

77,5 




2.8 

53.0 

0.0 

3,2 

48.0 

0.0 


3.1.1.4 - La vitesse du vent (1) 2 


Comine nous l'avons vu dans le paragraphe precedent, la diffusion des molecules d’eau a partir 
d'une surface d'eau libre dans une couche d'air parfaitement immobile diminue au fur et a mesure 
que cette couche s'approche de la saturation, puisque de moins en moins de molecules vont de l’eau 
vers fair, et que de plus en plus de molecules retournent dans l’eau a partir de fair. Des mouvements 
de fair sont alors necessaires pour permettre le renouvellement de cette couche Iimite {2 \ la reprise 
des echanges de molecules d’eau dans le sens privilegie eau-air, et done la reprise d’une evaporation. 

Bien que le flux d’evaporation depende beaucoup de la turbulence de fair (Lambert, 1996 ; 
Cosandey et Robinson, 2000; Hufty, 2001), le vent jouit de peu de faveur dans le processus 
d'evaporation (Lecarpentier, 1975), car il n’agit jamais independamment des autres facteurs 
climatiques, il a un effet tout different selon sa direction, selon qu'il souffle par temps humide ou 
par temps sec, et bien d’autres conditions encore. Ainsi dans la region toulousaine, J. Puech et M. 
Combert (1969) ont montre que, par rapport a une situation de calme atmospherique, le vent d’ouest 
n'augmentait pratiquement pas l'evaporation, tandis que le vent d'autan, sec et chaud, avait une 
influence marquee mais impossible a chiffrer en raison de son indissociabilite d'avec celle d’autres 
facteurs. 

A l’opposition des quatre facteurs climatiques precedents (l’energie solaire arrivant a la surface 
evaporante, la temperature de la surface de l’eau, la temperature de fair et le deficit de saturation), la 
relation entre la vitesse du vent et l’evaporation n’est valable que jusqu'a un certain point : a partir 
d'une valeur critique, l’augmentation de la vitesse du vent n'augmente plus l'evaporation. Cette 


(1) Parce que le lieu de notre experience des quatre mois de l'ete 2016 etait protege du vent (des murs de l'ouest et du 
nord qui empeche totalement le vent de ces directions d'atteindre la site de mesure), Nous nous sommes appuyes sur 
ce que nous avons trouve dans la litterature scientifique pour rediger ce paragraphe. 

(2) C'est une tranche atmospherique de quelques centimetre d’epaisseur, existante a l'interface entre la surface de l'eau 
et fair (Revault d'Allonnes, 1992). 
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vitesse critique, qui varie avec l'ensemble des conditions de l'evaporation, correspond au moment ou 
la turbulence est suffisantc pour diffuser les molecules d'eau dans fair a la vitesse maximale de 
l'evaporation imposee par l’energie disponible et les conditions d’humidite de fair. En fait, « le vent 
ne provoque pas l'evaporation, mats permet a celle-ci de se produire a un taux donne, qui lui-meme 
est conditionne par I'energie disponible. » (Cosandey et Robinson, 2000, p. 89). 

II faut noter que le vent est un facteur eminemment variable en fonction de la topographie : aussi 
est-il difficile de l’integrer a une echelle qui se veut resolument regionale ; seuls les littoraux 
exposes au vent offriraient a la rigueur des conditions d'homogeneite suffisantes pour qu'il soit 
envisageable de l’introduire, ne serait-ce que sous forme d’un coefficient correctif. 

II faut noter aussi que le vent, parce qu'il provoque des rides a la surface de l'eau, augmente la 
surface d'echange entre l’eau et fair (Missenard, 1938). 

Bien que nos mesures soient effectuees dans un endroit partiellement protege du vent, nous 
pouvo-ns montrer le lien entre la vitesse du vent et l'evaporation mesuree, car toutes les deux sont 
prises au meme endroit (donnees citees dans la Table. 16). 


La (Figure. 41) montre que le coefficient de correlation entre la vitesse du vent et l’evaporation 
est tres faible (R 2 = 0,09). Done, la vitesse du vent ne peut pas du tout etre utilisee comme un 
facteur determinant de la quantite d’eau evaporee a partir d'une surface d’eau libre. 



Figure. 41 : Le lien entre l'evaporation reelle et la vitesse du vent pour la periode allant de l er mai au 31 aoiit 

2016. 


Avant de finir sur l’influence de la vitesse du vent sur le processus d’evaporation, et parce qu'une 
partie considerable des references bibliographiques, surtout cedes de ceux qui ne sont pas 
specialistes en evaporation (par exemple : Revault d’Allinnes, 1992), comptent encore sur la vitesse 
du vent et le deficit de saturation (e s - e a ) (1) pour determiner l'evaporation, nous trouvons, apres avoir 
montre le lien faible entre la vitesse du vent et l'evaporation, qu'il est tres important de montrer 
aussi le lien entre l'evaporation et le deficit de saturation (2) . 

La (Figure. 42) montre la faible relation entre l'evaporation mesuree et le deficit de saturation 
(R 2 = 0,39). Bien que le deficit de saturation soit lie directement a l'humidite relative, la temperature 


(1) Its utilisent la loi de Dalton pour determiner la quantite de l'eau perdue par l'evaporation 

(2) Le deficit de saturation est la difference entre la pression de vapeur saturante a la temperature de la surface 
evaporante et la tension de vapeur reelle dans Fair. 


166 



















de Fair et celle de la surface evaporante, nous pensons que cede faible relation (R 2 = 0,39) peut 
justifier que d'autres facteurs climatiques sont plus importants dans ce processus que le deficit de 
saturation, comine par exemple le rayonnement solaire. 


■ es - ea -Lineaire (es - ea) 



Figure. 42 : Le lien entre I'evaporation reelle et le deficit de saturation pour la periode allant de V' mai au 31 

aout 2016. 

3.1.1.5 - La pression atmospherique 

Pour etre complet, nous devons faire mention de la pression atmospherique coinme facteur 
negatif de I'evaporation puisque toutes choses par ailleurs egales, I’evaporation est automatiquement 
plus forte dans les regions d’altitude elevee. Pour montrer le role de la pression atmospherique dans 
le processus d'evaporation, nous pouvons citer un exemple mentionne dans la these de A. Anderssen 
Rodriguez (1971). Dans cet exemple, nous constatons qu'a La Macubaji, station venezuelienne 
situee a 3 550 metres d’altitude, le fait de ne pas tenir compte du facteur pression, c'est-a-dire de 
calculer I’evaporation d'un plan d’eau comine si nous etions au niveau de la mer, conduit a la sous- 
estimer dans une proportion pouvant atteindre 20 % en saison seche. 

En sachant que la pression atmospherique n’a une influence appreciable sur le processus 
d'evaporation qu'au-dessus de 2000 metres d’altitude (Lecarpentier, 1975), et parce que notre region 
d'etude se situe beaucoup au-dessous de cette altitude, nous considerons cela comme un facteur 
climatique negligeable lors de l'etude d’evaporation. 



Figure. 43 : Le lien entre I'evaporation reelle et la pression atmospherique pour la periode 

allant de l er au 31 aout 2016. 
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Apres avoir expose l'importance de chaque facteur climatique dans le processus d'evaporation, 
nous rappelons que l'un des buts principaux des mesures directes de l'evaporation (qui exigent 
beaucoup de temps, surtout si le terrain d’etude est situe loin du lieu de travail, des instruments de 
mesures qui ne sont pas toujours disponibles pour des raisons financieres ou autres, de l’absence 
d’une personne experte pour prendre les mesures pour etre sur que les mesures soient fiables...etc) 
est de les utiliser cornme valeurs de reference pour evaluer les formules mathematiques deja 
existantes ou meme pour etablir une formule empirique adaptee avec le terrain ou ces mesures sont 
prises. Pour cela, nous trouvons qu’il est important de trouver la formule empirique qui nous permet 
de calculer l'evaporation en utilisant ces donnees meteorologiques. 

Pour etablir une telle formule, il nous fallait faire une regression lineaire multiple. Nous avons 
calcule cette regression en utilisant la version 22 du logiciel de statistique IBM SPSS. Ce logiciel 
nous a permis de trouver la formule empirique suivante : 

E = 0,168 Rs + 0,126 l a - 0,091 l s - 0,002 Hr + 3,822 V + 1,249 .(69) 

ou : E est l'evaporation en (mm/jour) ; Rs est le rayonnement solaire arrivant a la surface evaporante 
en (MJ/m 2 /jour) ; T a est la temperature moyenne journaliere de fair ; T s est la temperature moyenne 
journaliere de l’eau ; V est la vitesse moyenne du vent a 1,5 metre au-dessus de la surface 
evaporante ; Hr est l'humidite relative moyenne journaliere de fair. 

Pour connaitre la fiabilite de cette formule, nous avons calcule l’ecart quadratique moyen, en 
anglais (Root-mean-square deviation ) (RMSD) selon l’equation suivante : 

RMSD = [(E m - E C ) 2 ] 0J .(70) 

ou : RMSD est l’ecart quadratique moyen ; E m est l'evaporation mesuree par le bac d’evaporation ; E c 
est l'evaporation calculee selon l’equation (69). 

En utilisant l’equation (70) nous avons trouve que l'ecart quadratique journalier moyen pour la 
periode (l er mai au 31 aout 2016) est egale a (0,47 mm/jour). En sachant que l’evaporation moyenne 
journaliere pour la meme periode est egale a (2,51 mm/jour). Done, notre formule empirique 
(Equation. 69) donne des resultats a (± 18,7 %) des mesures directes. A notre connaissance, une 
telle difference est totalement acceptable dans ce domaine de recherche. 

La (Figure. 44) montre que le coefficient de correlation entre l'evaporation mesuree et 
l’evaporation calculee selon l’equation (69) est egal a (R 2 = 0,75). Bien que, statistiquement, ce 
coefficient ne represente pas un tres fort degre de signification, il reste le coefficient le plus eleve 
par rapport a ceux qui relient l’evaporation avec les facteurs climatiques pris separements. 

Pour conclure le chapitre sur les facteurs climatiques afifectant l'evaporation, nous pouvons dire 
que c'est tres rare de trouver une etude detaillee consacree a etudier l’influence des facteurs 
climatiques sur le processus d’evaporation cornme la notre. En plus, les etudes existantes sont 
anciennes, effectuees en utilisant des instruments de mesures beaucoup moins precis que ceux que 
nous avons utilises dans notre recherche. Par contre, selon notre recherche bibliographique, nous 
n'avons trouve aucun chercheur qui ait donne des chiffres concernant l'evaporation pendant la 
periode nocturne. Done, notre recherche peut etre parmi les premieres dans ce domaine. 
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■ Evaporation calculee -Lineaire (Evaporation calculee) 



mm/jour 

Figure. 44 : Le lien entre l'evaporation mesuree et l'evaporation calculee selon /'equation (2) pour la periode 

allant de l er maiau 31 aout 2016. 

3.1.2 - Les facteurs lies aux caracteristiques physiques de la masse d'eau consideree 

Outre les facteurs climatiques, il existe d'autres facteurs qui influent sur l'evaporation de fag on 
spectaculaire. Nous allons dans les pages suivantes identifier les facteurs lies aux caracteristiques 
physiques des plans d'eau. Nous allons commencer avec la profondeur de la masse d’eau. Ensuite, 
nous allons montrer l'effet de la supcrficie du plan d’eau et nous allons finir en expliquant l’effet 
inhibiteur de la salinite sur le processus d’evaporation. 

II convient de noter que, contrairement a ce que nous avons fait dans le paragraphe precedent de 
compter principalement sur des donnees climatiques et des mesures directes que nous avons pris au 
meme endroit et a la meme periode, dans ce paragraphe nous nous somines appuye entierement sur 
ce que nous avons trouve dans la litterature scientifique. 

3.1.2.1 - I'influence de la profondeur du plan d'eau sur l'evaporation 

« Les effets de la profondeur d'un plan d'eau donne sur la repartition saisonniere de 
l'evaporation (mais pas sur le total annuel) peuvent etre considerables » (Cosandey et Robinson, 
2000, p. 90). 

Lorsqu’un plan d’eau est peu profond, le regime saisonnier des temperatures de l’eau n’est pas 
tres different de celui des temperatures de fair : l'evaporation maximale intervient en ete, et 
l'evaporation minimale en hiver (Lapworth, 1956 ; Tasumi, 2005). Par contre, les grands lacs tres 
profonds ont des capacites d’emmagasinement de chaleur bien superieures (Hickman, 1940). Un 
tres bon exemple qui peut justifier ce propos a ete cite par le japonais J. Kondo (1994) (voire la 
Figure. 45). Dans cette exemple, J. Kondo a compare un lac peu profond (lac Kasumigaura, 
Profondeur (d) = 3 metres) avec trois autres lacs profonds (voire tres profonds) (lac Nojiri, d = 21 
m ; lac Biwa, d = 40 m et lac Towada, d = 80 m). 

L’explication logique de cette difference entre l'evaporation saisonniere d'un plan d’eau peu 
profond et celle d’un autre profond est en lien direct avec la quantite d'eau contenue dans le plan 
d'eau par unite de surface, par exemple (m 3 par m 2 ) (1) . En comparant l'evaporation du lac 
Kasumigaura (d = 3m) et celle du lac Towada (d = 80) nous trouvons qu'a partir du mois de mars, 
ou leur evaporation est presque egale, l'eau du lac Kasumignura se rechauffe rapidement a cause de 


(1) En comparant par exemple entre le lac Tchad ou la profondeur moyenne est egale a 4 metres et le lac Towada ou la 
profondeur moyenne est egale a 80 metres. En fait, le premier lac a un volume de 4 m 3 par m 2 de sa surface, tandis 
que le second a un volume de 80 m 3 pour chaque m 2 de sa surface. 
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son petit volume, ce rechauffement s'accompagne d’une augmentation de portion d'energie solaire 
depensee comine chaleur latente de vaporisation. Pour ces raisons l'evaporation de ce lac enregistre 
ses valeurs les plus elevees pendant les mois d'ete. Par contre, a cause de son grand volume, une 
grande partie de l'energie solaire arrivant a la surface du lac Towada est utilisee pour rechauffer ses 
eaux, ce rechauffement (ou ce stockage de chaleur) continue durant tous les mois d’ete (2) . Pour cette 
raison, la portion d'energie solaire utilisee dans le processus d’evaporation, pendant cette periode de 
l’annee, pour ce lac est plus petite que celle utilisee dans le lac peu profond et done l’evaporation est 
plus petite. 



profonds. Source : d'apres (Kondo, 1994). 


Avec la diminution de la longueur de la joumee et de la quantite d'energie solaire arrivant a la 
surface pendant les mois d’automne et d’hiver, les eaux de notre lac peu profond se refroidissent 
rapidement et done la capacite des molecules d’eau a s'echapper de la surface de l’eau pour rejoindre 
fair diminue ; en consequence, l'evaporation enregistre ses valeurs les plus basses pendant l’hiver. 
Dans le lac Towada, en contrepartie, le refroidissement de la surface en automne et en hiver 
provoque une augmentation de densite de l'eau, cela oblige l'eau de la surface a s'enfoncer pour etre 
remplacee par l'eau plus chaude provenant des niveaux inferieurs. Cette rotation se poursuit pendant 
toute la duree de l’hiver ; elle est accentuee par faction du vent qui est generalement plus fort en 
hiver qu'en ete. Pendant cette periode de l’annee, une lente restitution de l'energie accumulee 
s'ajoute alors a l'energie disponible, ce qui, par consequence, provoque une augmentation de 
l'evaporation de ce type de lac par rapport aux lacs peu profonds. 

Bien que l’explication precedente nous semble tres adaptee avec la (Figure. 45), nous ne 
pouvons, franchement, pas cacher notre inquietude sur les valeurs de l'evaporation des mois d’ete 
que nous trouvons tres sous-estimees. En fait, notre inquietude vient des points suivants : 

• nous savons que les lacs profonds des moyennes et hautes latitudes connaissent 
generalement une stratification verticale qui n’est pas sans consequences sur l'evaporation. 
Autrement dit, pendant le printemps et fete, la chaleur qui rechauffe la surface n'est 
transmise que de fag on tres limitee aux couches inferieures par la turbulence due au vent. II 

(2) II convient de noter que la chaleur stockee dans une masse d'eau est en lien etroit avec la transparence de l'eau et la 
profondeur maximale que le rayonnement solaire peut atteindre. Par exemple, en supposant que la profondeur 
maximale que le rayonnement solaire peut atteindre est egale a 70 metres, et nous avons un lac de 90 metres de 
profondeur moyenne. Nous considerons done que la couche de l'eau entre (-70 a -90 metres de la surface de lac) 
n'enregistre aucun changement au niveau de la chaleur (sauf si il existe une autre source de chaleur). 
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en resulte une couche de surface dans laquelle la temperature, relativement homogene, est 
sensiblement plus elevee que celle des niveaux inferieurs ; 

• la majorite de l'energie solaire arrivant a la surface de l’eau ou d'une zone humide est 
depensee comine chaleur latente de vaporisation (Kim et Verma, 1996 ; Lafleur et al., 
1997 ; Rouse, 2000 ; Eugster et al., 2000 ; Eaton et la., 2001 ; Kellner, 2001) ; 

• nous savons aussi, comme nous l'avons montre dans la (Table. 2, p. 54) que l'evaporation 
se produit uniquement a partir de la surface exposee du liquide ; 

• malgre la portion d’energie solaire emmagasinee dans l’eau sous fonne de chaleur sensible 
pendant les mois d’ete, la portion restante qui n’a pas ete depensee a la faveur d'evaporation 
peut, facilement, depasser la totalite de l'energie solaire arrivant a la surface pendant les 
mois d’hiver. 

Pour ces raisons, nous croyons que, en ete, l'evaporation des plans d’eau de grande profondeur 
peut etre plus petite que celle des plans d’eau peu profonds, mais elle ne peut pas etre aussi faible 
que celle notee par la (Figure. 45). 

Une etude recente (Van Cleave, 2012 ; Lenters et al., 2013) effectuee, en utibsant l'instrument le 
plus precis pour mesurer l'evaporation (le systeme d'Eddy covariance), montre clairement que 
l'evaporation la plus elevee a partir les Grands lacs (entre Canada et les Etats Unis) est enregistree 
pendant la periode estivale (de mai a octobre), surtout les annees qui ont une courte periode de 
congelation hivernale de la surface de l’eau (voir la figure. 46). 

En sachant que la grande majorite des lacs profonds dans notre region d'etude (Centre-Ouest de 
la France) ne gele jamais, ou presque jamais. Nous pouvons dire que, theoriquement, la difference 
d'evaporation estivale entre un plan d’eau peu profond et un autre profond pour cette region d’etude, 
ne sera pas tres grande. (1) 



Figure. 46 : La variation saisonniere de l'evaporation a partir les Grands lacs en fonction de longueur de periode 
de congelation hivernale de la surface des lacs. Source : d'apres Lenters et al., (2013) 


(1) Pour confirmer ou meme infirmer cette hypothese, une etude de comparaisons entre l'evaporation a partir d'un plans 
d'eau peu profond (etang par exemple) et d'un autre profond (un lac de barrage de plus de 20 metres de profondeur) 
situes dans cette region geographique, me semble tres interessante a faire apres cette these. 
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3.1.2.2 - /'influence de I'etendue du plan d'eau sur I'evaporation 


Nous savons que plus la surface d’un plan d'eau est grande, plus la quantite en eau perdue par 
evaporation est elevee. Cela est correct si nous nous interessons a la quantite d’eau perdue. Mais 
quand nous parlons du taux d’evaporation, nous devons prendre en consideration que lorsque fair 
passe au dessus d’une vaste surface d’eau, le flux d’evaporation diminue en fonction de 
l’augmentation de la quantite de molecules d’eau contenues dans fair, c'est-a-dire 1’augmentation de 



Figure. 47 : La variation de I'humidite relative au-dessus de la surface de I'eau 
Ceci n’est toutefois plus vrai dans le cas de tres grandes etendues d’eau, comme les oceans, ou 
I’humidite de fair, en un point donne suffisamment eloigne des cotes, est independante de la 
distance des berges. Dans ces conditions, i’evaporation, relativement uniforme sur de tres grandes 
surfaces, est fonction de l’energie disponible (Cosandey et Robinson, 2000). 

A l’echelle de petits plans d'eau, comme les etangs, la recherche de A. Azaroual (these en fin de 
redaction) a confirme l’influence d’une zone de tres grande densite d’etangs (la Brenne) sur 
i’humidite de l'air qui la traverse. Mais pour savoir l’influence d’un seul etang sur i’humidite de l'air 
qui le traverse, il faut des mesures de i’humidite relative juste avant et juste apres f etang en parallele 
aux vents dominants. En fait, nous n’avons trouve aucune etude qui confirme l’importance, ou 
meme, qui donne un chiffre precis sur l’influence de ces petits plans d’eau sur i’humidite relative de 
l’air. 


A une echelle encore beaucoup plus petite, des surfaces tels les bacs d'evaporation n'exercent 
qu'une influence tres faible sur les conditions de temperature et d’humidite de fair environnant. Le 
faible volume d’eau qui s'evapore, meme s’il est important, est rapidement diffuse de telle sorte 
qu'un flux peut se maintenir au meme taux. Dans ces conditions, il est bien evident que 
I’evaporation de tels dispositifs est tres sensible aux conditions d’environnement. Ch. Riou (1975), 
par exemple, note qu'un bac a evaporation situe en bordure du lac Tchad evapore en moyenne (3230 
mm/an), alors que I'evaporation du lac lui-meme est estimee par le bilan hydrologique comme etant 
de l’ordre de (2150 mm/an) (periode 1957-1966). 

« Les ecarts entre les valeurs de I'evaporation d'etendues d'eau de tailles differences sont 
particulierement sensibles a I'humidite de l'air entrant dans le systeme » (Cosandey et Robinson, 
2000, p. 92). Done, si fair est deja humide, ses caracteristiques vont peu changer, meme apres un 
long trajet, et la difference du taux d’evaporation variera peu avec la taille de la surface evaporante. 
Par contre, si I’humidite relative de fair a l’entree est basse, elle va augmenter considerablement au 
fur et a mesure de son trajet, et I'evaporation correspondante diminuera d’autant : dans ce cas de 
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figure, plus la surface evaporante est petite, plus le flux d'evaporation est eleve, comme le montre la 
(Figure. 48), proposee par Thornthwaite et Mather en (1955). 



Figure. 48 : La relation entre le taux d'evaporation, la faille de la surface evaporante et I'humidite relative 


(vitesse du vent est constante). Source : d'apres (Cosandev et Robinson, 2012, p. 109)) 


3.1.2.3 - /'influence de la salinite de I'eau sur /'evaporation 


Bien que notre etude actuelle soit consacree a l’etude de l'evaporation des plans d’eau douce, il 
nous faut, pour etre complet, montrer l’influence de la salinite de I’eau sur le processus 
d'evaporation. 

En principe, l'evaporation diminue d’environ 1 % chaque fois que la teneur en sel augmente de 1 
%, car la tension de vapeur de I’eau salee est plus faible que celle de I’eau douce. (Cosandey et 
Robinson, 2012). En effet, lorsqu'une substance est dissoute dans un liquide, les mouvements des 
molecules dans ce liquide sont freines, et done la pression de vapeur reduite. La baisse de pression 
est directement proportionnelle a la concentration du produit en solution* 1) . 

Mais, il convient de noter qu'une augmentation de la concentration en sel diminuera les taux 
d'evaporation et maintiendra la temperature de I’eau. Par exemple, si nous avons remplace I’eau de 
la mer morte qui a une salinite egale a (27,5 %) par I’eau de la mediterranee de (3,7 %) de salinite, 
l'evaporation locale va augmenter (345 mm / an) (de 1563 a 1908 mm / an) et la temperature de la 
surface va baisser (3,3 °C) (Calder et Neal, 1984). 

Enfin, il faut prendre en consideration que cet effet est toutefois secondaire au regard des ecarts 
entre les flux d’evaporation qui peuvent se produire entre differentes unites d’eau douce. 


3.1.2.4 - /'influence de la forme du plan d'eau. de la zeomorpho/ozie et de la vezetation des terres 


environnantes sur /'evaporation 


Dans ce paragraphe, nous presentons plusieurs facteurs qui ne touchent pas directement 
l’evaporation mais affectent les facteurs climatiques qui controlent la vitesse d'evaporation. 


(1) C'est la loi de Raoult. 


173 








Parmi ces facteurs nous citons l'altitude du plan d'eau au-dessus du niveau de la mer. Bien que 
l’altitude puisse etre un facteur positif pour le processus d’evaporation car, tout comine nous l'avons 
vu par son effet sur la pression atmospherique, il a, par contre, un effet negatif du a la diminution de 
la temperature de Fair avec l’altitude a un taux mo yen de 0,65 degres Celsius par 100 metres. Cet 
effet negatif a ete constate aussi pour la temperature de l’eau (Touchart, 2001). Done, en se basant 
sur ces principes, nous pouvons dire que, theoriquement, l’altitude de la surface evaporante a une 
influence plutot negative que positive sur le processus d’evaporation. 

Les vegetations environnantes du plan d’eau, si elles ont une hauteur moyenne depassant (15a 
20 metres), peuvent reduire le taux d'evaporation du plan d’eau d’une maniere considerable. Cette 
diminution d’evaporation est en fait le resultat direct du phenomene d’ombrage a certaines heures de 
la journee induit par ces plantes. En plus, les plantes entourant le plan d’eau peuvent le proteger du 
vent et faire ainsi reduire les taux d’evaporation. 

D'une maniere generale, l'importance du role joue par la vegetation est en lien etroit avec sa 
densite, sa hauteur et la position par rapport au soleil ( un ombrage le matin n’aura pas les memes 
consequences sur l'evaporation totale qu'un ombrage l'apres-midi (Nion, 2002). 

II convient de noter que, si les plantes aux abords immediats du plan d’eau peuvent jouer un role 
negatif sur le processus d’evaporation a partir de la surface d’eau libre, elles peuvent, par contre, 
augmenter la quantite d’eau perdue par l’evapotranspiration a l'echelle du bassin-versant de ce plan 
d’eau. 

La geomorphologie et le site du plan d’eau par rapport aux reliefs peuvent avoir une influence 
importante sur le taux d’evaporation : deux etangs situes a 500 km fun de l’autre, ayant des 
caracteristiques physiques et geomorphologiques semblables peuvent enregistrer un taux 
d'evaporation identique ou presque. Par contre, deux etangs situes sur la meme colline a moins d’un 
km fun de l’autre, le premier situe sur la facade sud (ensoleille, non protege du vent), le second 
situe sur la facade nord (boise, protege du vent et des rayonnements solaires pendant la plus grande 
partie de la journee), peuvent enregistrer des taux d’evaporation tres differents, surtout pendant la 
periode estivale de l’annee. 

En ce qui concerne les etangs encaisses ou les etangs de vallee (par exemple les etangs 
limousins), nous pouvons trouver un etang situe dans une vallee parallele a la direction du vent 
dominant (est-ouest), vallee ensoleillee pendant la plus grande partie de la journee, et un autre etang 
situe dans une vallee perpendiculaire au vent dominant (Nord-sud) moins ensoleillee que la 
precedente surtout au debut et a la fin de la journee. Logiquement, l’evaporation mesuree a partir du 
premier etang sera beaucoup plus elevee que la deuxieme car la vallee dans ce cas constitue un 
couloir de vent qui accelere le renouvellement de la couche limite ainsi que le taux d’evaporation. 
Par contre, dans le second cas, la vallee protege l’etang du vent, le renouvellement de la couche 
limite est beaucoup moins rapide, l’evaporation produite est done reduite par rapport au premier cas. 

L a forme des petits plans d’eau comine les etangs ne peut pas jouer un grand role dans le 
processus d’evaporation. Mais, pour les grands lacs, l'humidite relative du vent qui les traverse va 
augmenter, le taux d'evaporation va done diminuer. 

3.2 - L'evaporation a partir d'un sol nu humide 

En fait, durant les mesures directes que nous avons faites toutes les quatre heures pour 
l’evaporation (une boite qui contient de l'eau) et l’evapotranspiration reelle (des boites qui 
contiennent les plants de feve et de Jonc), nous so names arrives a connaitre la quantite d’eau perdue 
par la transpiration des plantes en comparant la quantite d’eau perdue dans les boites plantees et 
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celle perdue d’une autre boite qui a la meme taille, mais qui ne contient que du sol humide. 

Pour cela, nous avons pris les mesures de l'evaporation a partir du sol nu humide en meme temps 
que celle de l’evapotranspiration des boites plantees. Nous avons ajoute aux boites (cultivees et non 
cultivees) une quantite d’eau equivalente a celle perdue durant les 24 heures precedentes. La 
quantite d’eau ajoutee assure que l'humidite initiale du sol est la meme pour toute la periode de 
mesure. L'irrigation a ete effectuee toujours vers 20h00. 

Comine ce que nous avons fait lors de l’etude des facteurs affectant le processus d’evaporation a 
partir d’une surface d'eau libre, nous allons recommencer avec les facteurs climatiques qui 
commandent l’evaporation du sol nu en se basant sur nos mesures directes. Ensuite, nous allons 
presenter les facteurs lies aux caracteristiques physiques du sol, ici nous nous appuyons sur ce que 
nous avons trouve dans la litterature scientifique. 

3 . 2.1 - Les facteurs meteorologiques qui interviennent dans le processus d'evaporation d'un sol 
nu humide (SNH) 

L'evaporation a partir de la surface du sol est, comine a partir de la surface d'eau libre, gouvemee 
par les facteurs meteorologiques. Bien que la disponibilite en eau dans les sol humides soit grande, 
elle ne peut pas etre consideree illimitee, comine dans le cas d’un plan d’eau. Pour cela, et afin de 
savoir comment l’evaporation a partir d’un SNH reagit face aux facteurs climatiques, nous allons 
montrer seulement la force du hen entre l'evaporation du SNH et ces facteurs separement. 

La (Table. 17), qui recouvre la periode allant du l er juin au 4 aout (soit 65 jours), montre 
l'evaporation journaliere cumulee en (mm) pour deux boites de taille identique, la premiere contient 
de l’eau (E eau) et la seconde du sol nu humide (E sol). Dans cette table nous citons aussi les 
valeurs moyennes journalieres de la temperature de fair (T°air) (°C), de l'humidite relative (Hr) 
(%), et de la vitesse du vent (V) (m/s) et la somme du rayonnement solaire (Rs) (MJ) arrivant au 
lieu de mesure. 

En utilisant les donnees de la (Table. 17), nous trouvons, comine dans le cas de l'evaporation a 
partir d’une surface d’eau libre, que la relation entre l’evaporation d’un SNH et le rayonnement 
solaire est une relation logarithmique (voir la figure. 49.a) et le coefficient de correlation entre eux 
(R 2 = 0,82) est le plus eleve par rapport aux autres facteurs climatiques (voir les figures. 49. b, c et 
d). 


La temperature de fair, coniine dans le cas d’une surface d’eau libre, vient en deuxieme place 
apres le rayonnement solaire comine un facteur determinant de l’evaporation, l'humidite relative 
vient en troisieme place. Par contre, la vitesse du vent ne peut pas du tout etre utilisee comme un 
facteur determinant de l'evaporation d’un SNH. 

En ce que concerne la temperature de la surface evaporante (ici : la temperature de la surface du 
sol), nous n’avons aucune mesure car nous n'avons pas d’instrument liable pour la mesurer. 
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Table. 17 : /'evaporation journaliere d'un sol nu humide et d'un surface d'eau libre pour la periode allant de l er 


juin au 4 aout 2016. 


Date 

E eau 

E sol 

T ' air 

Hr 

Rs 

V 

Date 

E eau 

E sol 

Fair 

Hr 

Rs 

v 

01 / 06/16 

0.5 

0,5 

14.9 

80 

2,3 

0,00 

04 / 07/16 

1.7 

1.4 

20.7 

57 

5,2 

0.00 

02 / 06/16 

0.6 

0,5 

15.0 

67 

1.8 

0.00 

05 / 07/16 

3 

2,9 

21.5 

53 

12.0 

0.00 

03 / 06/16 

0.9 

1,1 

16.7 

66 

3,9 

0.00 

06 / 07/16 

3,7 

3.4 

21,7 

49 

13,2 

0.02 

04 / 06/16 

0.9 

1.1 

17.3 

63 

4.4 

0.00 

07 / 07/16 

4.3 

3.7 

23.7 

52 

13.1 

0.01 

06 / 06/16 

1.5 

2 

18.8 

55 

8.2 

0.01 

08 / 07/16 

4.4 

3.7 

24.1 

55 

13,7 

0.00 

06 / 06/16 

3.4 

3,2 

23.0 

60 

13.8 

0 01 

09 / 07/16 

3.7 

3 

23.9 

52 

13.8 

0.03 

07 / 06/16 

2,7 

2,7 

21,7 

55 

9,3 

0.00 

10 / 07/16 

5 

3,8 

25.4 

61 

13,3 

0.00 

08 / 06/16 

3.7 

3.1 

22.1 

53 

11.4 

0.20 

11 / 07/16 

1.9 

1,5 

19.6 

59 

3.9 

0.06 

09 / 06/16 

4.4 

4,2 

22,4 

67 

11.0 

0.07 

12 / 07/16 

2,7 

2,1 

18.0 

57 

7.8 

0.00 

10 / 06/16 

1.7 

1.5 

18,4 

62 

4.1 

0.03 

13 / 07/16 

2.3 

1.9 

17.3 

57 

7,3 

001 

11 / 06/16 

3 

2,3 

17,7 

75 

7.6 

0.08 

14 / 07/16 

2,3 

2 

16.0 

50 

7,5 

0.01 

12 / 06/16 

0.9 

0.7 

16.3 

73 

2.7 

0.05 

15 / 07/16 

3.7 

3.3 

19.3 

48 

13.5 

0.18 

13 / 06/16 

1,2 

1 

16.3 

67 

4.0 

0.11 

16 / 07/16 

5,9 

4.1 

21.9 

46 

13.4 

0.08 

14 / 06/16 

1.7 

1,5 

15.4 

66 

4.8 

0.10 

17 / 07/16 

7 

4.6 

26.5 

45 

14.1 

0.02 

15 / 06/16 

2,3 

2,1 

16.0 

70 

9.0 

0 08 

18 / 07/16 

7 

5.8 

28.7 

44 

14.5 

0.04 

16 / 06/16 

1.7 

1,5 

14,8 

71 

6.9 

0.13 

19 / 07/16 

8.5 

6,8 

29.3 

42 

14.8 

0.09 

17 / 06/16 

1,5 

1,5 

15,3 

61 

6.0 

0.02 

20 / 07/16 

4,1 

3,2 

25,1 

53 

6.8 

0.02 

18 / 06/16 

2.3 

2.1 

17.5 

61 

9.7 

0.00 

21 / 07/16 

2,1 

1,5 

21,8 

59 

3.4 

0.01 

19 / 06/16 

2 

1,5 

16.7 

63 

6,1 

0.05 

22 / 07/16 

4,7 

3.9 

24.7 

51 

12.8 

0.00 

20 / 06/16 

1.8 

1.6 

18.9 

59 

7.5 

0.03 

23 / 07/16 

5,1 

4.2 

23.9 

53 

14.0 

0.01 

21 / 06/16 

2,3 

1,9 

22,7 

46 

9.1 

0.11 

24 / 07/16 

4.7 

3.9 

23.9 

51 

13.2 

0.00 

22 / 06/16 

7.2 

4.8 

28.3 

49 

17.5 

0.10 

25 / 07/16 

5.2 

4.2 

24.8 

51 

13.6 

0.00 

23 / 06/16 

6,1 

3,4 

26.8 

73 

13.8 

0.01 

26 / 07/16 

4,5 

3.8 

24.5 

52 

10.6 

0.01 

24 / 06/16 

0.8 

0,9 

20.7 

59 

2.9 

0.01 

27 / 07/16 

5.2 

4,7 

23.4 

50 

10.1 

0.00 

26 / 06/16 

2,8 

2,4 

18.7 

56 

8.1 

0.00 

28 / 07/16 

2,7 

2,5 

21.8 

59 

5,9 

0.01 

26 / 06/16 

2.9 

2.6 

19.0 

62 

9.6 

0.00 

29 / 07/16 

2.8 

2,1 

21.6 

58 

8.3 

0.01 

27 / 06/16 

2 

2 

19.1 

60 

9.4 

0.01 

30 / 07/16 

4.2 

3.3 

22.8 

57 

10.9 

0.00 

28 / 06/16 

2 

2 

20.4 

60 

7.1 

0.02 

31 / 07/16 

3.2 

3.1 

22.0 

53 

7.7 

0.00 

29 / 06/16 

2,1 

1,8 

19.8 

62 

6.6 

0.05 

01 / 08/16 

3,5 

3,5 

23.0 

49 

10,5 

0,00 

30 / 06/16 

1.7 

1.4 

19.2 

62 

5.8 

0.03 

02 / 08/16 

3.5 

3,5 

21.5 

54 

11.7 

0.01 

01 / 07/16 

2,2 

1,7 

20.4 

60 

6.8 

0.00 

03 / 08/16 

4,3 

4 

23,2 

49 

14.0 

0.04 

02 / 07/16 

1.9 

1.7 

16.6 

60 

5.1 

0.03 

04 / 08/16 

1,2 

0.9 

18.8 

65 

2.5 

0.00 

03 / 07/16 

1,8 

1.5 

19.4 

61 

7,3 

0.00 

Totale 

202.6 

170.1 







Figure. 49 : Les coefficients de correlation entre I'evaporation mesuree a partir d'un sol nu humide et les quatre 
facteurs meteorologiques le plus importants dans le processus d'evaporation pour la periode allant de l e ‘ juin au 

4 aoCit 2016. 
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Apres avoir fait apparaitre l’importance de chaque facteur climatique dans le processus 
d'evaporation a partir d’un SNH, nous pensons qu'il est tres important d’illustrer l'evaporation 
mesuree d’un SNH et celle d'une surface d’eau libre dans une seule figure pour savoir si un sol 
humide peut fournir la meme quantite de vapeur d’eau que celle produite par une surface d’eau libre. 
Jusqu'a quelle limite un sol humide peut assurer la demande atmospherique des molecules d’eau a 
son taux maximum ?. Pour repondre a ces questions, nous citons la (Figure. 50) qui montre 
l’evaporation journaliere d’un SNH et d’une surface d’eau libre. 



03ftjin 07/juin 11/juin i5f|Uin 1&juin 21'jum 27/juin Ol/juiL O&juiL OQc'jui! tyjuil 17/juiL 21/juil 25/juiL 29fjuil 02/aoCrt 
Oii^uin O&juin OQfjuin I30uin 17/juin 21/jum 2*jjuin 29'juin 03/juil 07/juiL 11/juit l5QuiL IS'juiL 23/juiL 27/juil. 3lJ)uil. Q4acU 


Figure. 50 : Comparaison entre l'evaporation journaliere mesuree d'un sol nu humide et d'une surface d'eau libre 

pour la periode allant de premier juin au 4 aout 2016. 

La (Figure. 50) montre clairement que l’evaporation a partir de la surface d’eau depasse, pendant 
la grande majorite de jours de mesures, l’evaporation du SNH. La difference entre elles reste petite 
pendant les jours ou l’evaporation journaliere est de moins de (4 mm) par jour. A partir de ce seuil, 
le sol humide n’est plus capable d’assurer l'evaporation a son taux maximum, done l’evaporation de 
la surface d'eau libre enregistre des valeurs considerablement superieures a cede du sol humide. 

Pour aller encore plus loin dans la comprehension de ce processus a partir d’un SNH, nous avons 
compare l’evaporation du sol avec cede d’une surface d'eau libre a l'echelle horaire. La (Table. 18) 
montre les variations horaires 11 ’ de l’evaporation du SNH et de la surface d’eau libre, la temperature 
de l’eau 1 (2) , la temperature de l'air (3) , le rayonnement solaire (4) 5 , la vitesse du vent et l’humidite relative. 
Pour faciliter le traitement de ces donnees, la (Figure. 51) montre les variations horaires de 
l'evaporation mesuree a partir du sol (E sol) et de la surface d’eau (E eau). Dans cette figure, nous 
avons presente aussi le rayonnement solaire (Rs) et le changement de la temperature de l’eau 
(AT°eau) <5) . 

II faut noter que l'eau que nous avons mis dans la boite qui a ete utilisee pour mesurer 
l'evaporation d’une surface d'eau libre et cede que nous avons utilisee pour irriguer le sol dans 
l'autre boite, de table identique, qui a ete utilisee pour mesurer l'evaporation d'un SNH durant toute 
la journee du 18 fevrier 2017 ont servi a stocker une partie de l'energie solaire arrivant a la surface 
des sites de mesure. 


(1) Les mesures sont commencees le samedi 18 fevrier 2017 a 20h00 et finis le dimanche 19 fevier 2017 a 20h00. 

(2) La temperature de l'eau est prise une fois pas heure au meme moment de la mesure de l'evaporation. 

(3) Les donnees sur temperature de fair, l'humidite relative et la vitesse du vent citees dans la (Table. 18) sont des 
moyenne horaires (moyenne de 12 echantillons). 

(4) La valeur citee sur le rayonnement solaire dans la (Table. 18) est la somme des rayonnements re?us pendant l'heure 
concemee 

(5) Le changement de la temperature de l'eau (AT°eau) veut-dire la difference de la temperature de l'eau de l'heure (n) et 
celle de l'heure precedente (n-1). AT°eau = T 0 eau ( „-i)- T°eau (I1) 
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Figure. 51 : Les variations horaires de I'evaporation a partir d'un sol nu humide et d'une surface d'eau litre. 
Dans cette figure, le (AT°eau) est en (°C) et le rayonnement solaire est en (MJ) 


La boite qui contient le sol a ete irriguee par (38.3 mm) d’eau, ce qui signifie que le sol est reste 
bien humide et qu'il est capable, theoriquement, d'assurer le processus d’evaporation a son taux 
maximum, et nous trouvons que I’evaporation a partir de la surface d’eau libre depasse, pendant 
toute la nuit, celle du SNH. L'explication de cet ecart vient d’une forte relation avec l'energie 
stockee dans l’eau et dans le sol pendant la joumee du 18 fevrier 2017. 

Pour expliquer cela en details, nous pouvons dire qu'avec la tombee de la nuit, ou plus 
precisement, des que le site de mesure ne rcgoit plus de rayonnement solaire direct, le sol et la 
masse d'eau commencent a perdre une partie de l’energie solaire qu'ils ont stockee pendant la 
journee. Comine nous le savons, vu sa chaleur specifique inferieure a celle de l’eau, le sol se 
refroidit plus rapidement que l’eau. De plus, la couche du sol affectee par le rayonnement solaire ne 
depasse pas les premiers centimetres, tandis que la totalite de la masse d’eau participe au stockage 
de l’energie solaire. Pour cette raison, nous voyons que pendant la periode nocturne I'evaporation a 
partir de la surface de l’eau enregistre des valeurs plus elevees qu'a partir du SNH grace a l'energie 
solaire qu'elle a stockee sous forme de chaleur sensible pendant la joumee. 

Apres le lever du soled,et avec l’arrivee du rayonnement solaire direct sur le site de mesure, une 
bonne partie de cette energie solaire est depensee comine chaleur latente de vaporisation a partir du 
sol et de la surface d’eau libre. Mais, a cause de sa chaleur specifique, le sol se rechauffe plus 
rapidement que l'eau. L'energie des molecules des films d’eau qui entourent les particules du sol ou 
qui se trouvent entre elles augmente, leur capacite a s'echapper de la surface du sol pour rejoindre 
fair est done plus elevee. Pour cette raison, le sol marque des taux d’evaporation plus eleves que la 
surface d’eau libre pendant la premiere moitie de la periode diurne. Par contre, la masse d’eau 
pendant cette moitie de la periode diume stocke la partie restante du rayonnement solaire sous 
forme de chaleur sensible. Cela confirme notre analyse prononcee dans le paragraphe (3.1.1.2) que 
le processus d’evaporation ne s’arrete pas lorsque la temperature de fair depasse cede de l’eau (voir 
la table. 18). 

L'apres-midi, ou le rayonnement solaire arrivant a la surface du site de mesure commence a 
baisser, I'evaporation a partir de la surface d’eau libre devient plus elevee qu'a partir du SNH, car 
une partie de l’energie stockee pendant la premiere moitie du jour est depensee a la faveur du 
processus d'evaporation. 
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Avant de finir l’analyse de la (Figure. 51), nous tenons a attirer l’attention des lecteurs sur la fait 
que cette figure confirme le fort lien entre l'evaporation diurne et le rayonnement solaire ainsi que la 
forte relation entre le changement de la temperature de l’eau et l'evaporation nocturne. 


Table. 18 : Les variations horaires de l'evaporation a partir d'un sol nu humide (E_sol) et d'une surface d'eau 
libre (E_eau) en (mm / heure) ; la temperature de I'eau (T°eau) et de l'air (T°air) et le changement de la 
temperature de I'eau (AT°eau) en (°C) ; le rayonnement solaire (Rs) en (MJ/heure) ; I'humidite relative (Hr) en 

(%) et la vitesse du vent (V) en (m / s) 


Date 

Heures 

| E sol 

E eau 

Rs 

0 

D’eau 

T°air 

Hr 

V 

(AT°eau) 

1,5 

18/02/17 

21 

0,13 

0,22 

14 

11,4 

50 

0,11 

18/02/17 

22 

0,13 

0.16 

0 

13 

10.3 

52 

0.03 

1 

18/02/17 

23 

0,09 

0,09 

0 

12,3 

9,1 

55 

0 

0,7 

19/02/17 

0 

0.04 

0.11 

0 

11,3 

7.8 

58 

0 

1 

19/02/17 

1 

0,02 

0,09 

0 

10,5 

6,7 

60 

0 

0,8 

19/02/17 

2 

0.02 

0.10 

0 

9,5 

5,5 

62 

0 

1 

■l9/02/17 

3 

0,04 

0,05 

0 

9 

4,9 

64 

0 

0,5 

19/02/17 

4 

0.04 

0.05 

0 

8,3 

4,2 

65 

0 

0.7 

>19/02/17 

5 

0,04 

0,07 

0 

7,6 

4 

66 

0 

0,7 

19/02/17 

6 

0.04 

0.07 

0 

7 

3.4 

67 

0 

0,6 

19/02/17 

7 

0,04 

0,08 

0 

6,3 

3 

67 

0 

0,7 

19/02/17 

8 

0.03 

0.07 

0.004 

5,8 

2,4 

64 

0 

0,5 

19/02/17 

9 

0,06 

0,04 

0,251 

7 

6,7 

61 

0 

-1,2 

19/02/17 

10 

0,14 

0.07 

0,798 

11,3 

14,1 

43 

0 

-4,3 

19/02/17 

11 

0,25 

0,14 

1,207 

16,5 

17,2 

39 

0 

-5,2 

19/02/17 

12 

0.39 

0.30 

1.485 

21 

18.8 

41 

0 

-4,5 

■l 9/02/17 

13 

0,41 

0,38 

1,48 

24 

19,5 

41 

0 

-3 

19/02/17 

14 

0,43 

0.41 

1.276 

24,3 

18.9 

42 

0,3 

-0.3 

19/02/17 

15 

0,22 

0,30 

0,379 

23,4 

16,7 

43 

0 

0,9 

19/02/17 

16 

0.20 

0.36 

0,334 

20 

16,1 

43 

0 

3.4 

19/02/17 

17 

0,13 

0,23 

0.106 

18 

14,9 

44 

0 

2 

19/02/17 

18 

0,11 

0,20 

0.056 

16,5 

13,9 

44 

0 

2,5 

19/02/17 

19 

0,09 

0,11 

0,005 

15,5 

12 

49 

0 

1 

19/02/17 

20 

0.04 

0,14 

0 

14 

10,5 

51 

0 

1,5 

Somme ou moyenne || 3.13 

II 3,84 || 

7,381 

II 13.59 || 

10,5 || 

53 

■■ 0.02 

1 


Avant de finir sur les facteurs meteorologiques commandant le processus d'evaporation a partir 
de la surface du sol il faut noter que ce taux d’evaporation est, avant tout, lie a la teneur en eau dans 
le sol et surtout a celle de la couche superficielle du sol. En effet, la relation entre cette teneur en 
eau et le taux d'evaporation a ete etudiee depuis longtemps par beaucoup des chercheurs (Fortier, 
1907 ; Veihmeyer et Brooks, 1954). 


Lorsque les sols sont satures, l'evaporation a partir du sol peut depasser l'evaporation d'une 
surface d'eau libre (voir les premiers jours dans la figure. 50), ici, il faut prendre en consideration le 
micro relief du sol qui consistue une surface d’evaporation plus grande que celle de la surface de 
I'eau, « plus la texture du sol est grossiere et sa surface rugueuse, et plus l'evaporation peut 
depasser celle d'une surface d'eau libre » (Cosandey et Robinson, 2000, p. 93). 

L'evaporation diminue rapidement avec la diminution de la teneur en eau de la couche de 
surface, jusqu'a devenir quasi nulle quand le sol est sec. Cela explique que l'evaporation reelle d'une 
region situee au nord de la peninsule scandinave peut depasser plusieurs fois l'evaporation reelle 
d'une zone situee au milieu du grand Sahara. De plus, malgre la hausse des temperatures mondiales, 
plusieurs etudes ont rapporte des baisses des volumes mo yens mondiaux de l’evapotranspiration au 
cours des dernieres annees. La raison en est simple : l’evapotranspiration ne depend pas seulement 
de la temperature et du rayonnement solaire, mais aussi de la quantite d’eau disponible dans le sol (1) . 


(1) https://iack35.wordpress.com/2014/01/23/limpact-del-nino-sur-levaporation-continental/ 
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3 . 2.2 - Les facteurs lies aux caracteristiques physiques du sol 


Sous des conditions climatiques identiques, l'evaporation de deux types de sol peut etre tres 
differente. Cette difference entre les deux types de sol, si leur teneur en eau est egale, est liee 
principalement leurs caracteristiques physiques. Parmi ces caracteristiques, nous allons presenter la 
capillarite et l'albedo. 

3.2.2.1 - Le capillarite du sol et son influence sur le processus d’evaporation (1) 

Dans notre region d'etude, pendant les mois chauds ou les pluies ne sont pas frequentes, 
l'evaporation, surtout apres l'assechement de la couche superficielle du sol, devient tres dependante 
des transferts d’eau, qui s'effectuent a partir d’une nappe situee en profondeur vers la couche 
superficielle du sol. 

La remontee capillaire amene l'eau jusqu'au front d’evaporation, dans le sol. Entre ce front et la 
surface, il y a diffusion moleculaire de la vapeur d’eau dans fair qui se trouve dans les pores, et cette 
diffusion provoque un debit de vapeur d’eau vers la surface du sol, debit qui demeure toutefois tres 
faible dans les conditions climatiques temperees. Par contre, la plus grande partie de l'evaporation 
dans les regions desertiques est le fruit de la remontee capillaire (Cosandey et Robinson, 2000). 

L'ampleur des remontees capillaires est particulierement sensible a la faille et l'imbrication des 
particules de sol entre elles, autrement dit la texture et la structure des sols. Dans des sols a texture 
fine, de telles remontees sont possibles sur de grandes profondeurs, alors que lorsque la texture est 
grossiere, elles ne peuvent se produire que sur quelques centimetres. Mais coinme la vitesse de 
circulation de l'eau varie inversement a la longueur du deplacement vertical, la profondeur de la 
nappe joue un role preponderant. Ainsi de nombreuses experiences ont montre que l'evaporation, 
maximale lorsque la nappe affleure la surface du sol, diminue au fur et a mesure que la nappe 
s'enfonce. Lorsque la nappe atteint un certain niveau dont la profondeur varie avec la nature du sol, 
l’evaporation devient tres faible et ses variations insignifiantes. Les travaux de Keen (1927) ont 
conduit a proposer, pour cette profondeur critique les valeurs de 35 cm pour des sables grossiers, 70 
cm pour des sables fins et 85 cm dans des sols lourds et argileux. 

Si les remontees capillaires peuvent jouer un certain role dans l’evaporation dans la condition 
particuliere d’une nappe sub-alfleurante, il faut surtout retenir que l'eau parvenant a la surface du sol 
par l'intermediaire de ces forces de remontee capillaire n’augmente pas l'evaporation dans des 
proportions signilicativcs. 

3.2.2.2 - L’albedo et la couleur des sols 


Dans la mesure ou l'albedo conditionne la part du rayonnement absorbe par le sol, modi lie le 
bilan energetique au niveau d'une surface, ses effets sur l'evaporation sont forcement non 
negligeables. 

L'albedo d’un sol donne est lie principalement a sa couleur. Un sol plus fonce, ayant un albedo 
plus faible, a tendance a absorber davantage de chaleur qu’un sol plus clair. Ainsi, nous pouvons 
admettre qu’entre un sol de sable blanc, dont l’albedo peut atteindre 0,4, et un sol fonce, dont 
l’albedo peut etre moins de 0,1, l’ecart d’evaporation, si l’eau n’est pas facteur limitant, peut etre de 
l’ordre de quelques pour cent en faveur du sol le plus fonce. 

Pour conclure sur les facteurs qui interviennent dans l’evaporation d'un sol nu, nous pouvons dire 
que dans la nature, la teneur en eau du sol peut etre consideree coinme le facteur le plus important 

(1) Dans ce paragraphe nous avons base sur l'ouvrage de C. Cosandey et M. Robinson (2000). 


180 



pour determiner son evaporation. 

3.3 - L'evapotranspiration d'un sol cultive 

Afin d'approfondir notre comprehension du processus de l’evapotranspiration, et selon les outils 
de mesures dont nous disposons, nous avons mesure l’evapotranspiration reelle de deux especes 
vegetales, une plante cultivee (la feve) et une plante de zone humide (le jonc). Les mesures sont 
effectuees a une echelle temporelle tres fine (une mesure toutes les quatre heures). 

En ce qui concerne les plants de feve, nous avons seme les graines le 04 avril 2016 et le 17 juillet 
2016 nous les avons recoltees. Pour cette periode de (103 jours) nous avons mesure un taux 
moyen (1) d’evapotranspiration egal a 566 mm, soit 2,25 fois plus grande que l'evaporation mesuree a 
partir d’une surface d’eau libre pour la meme periode (251 mm). En sachant que le poids des graines 
semees etait de (23 grammes) et que le poids des graines recoltees etait de (55 grammes), nous 
pouvons dire que, malgre la faible recolte, les plantes de feve ont reussi a accomplir un cycle de vie 
entier. Selon ces mesures, nous avons eu besoin de (1310 grammes) d'eau pour produire un seul 
gramme de graine de feve. En ajoutant (110 grammes) pour les feuilles et la matieres seches, nous 
trouvons que le plant de feve a eu besoin de pres de (440 grammes) d'eau pour produire un seul 
gramme de matiere seche. 

Concernant le jonc, nous l'avons pris d’une zone humide situee dans le Parc de l’Aurence II (cote 
nord-ouest de la ville de Limoges). Nous l’avons pris le l er juin 2016 et le lendemain, apres l'avoir 
mis dans une boite de taille identique a celle des feves, nous avons commence a prendre les 
mesures. II est tres important de noter que le nombre de tiges de jonc dans la boite etait de (30) avec 
une hauteur de pres de (35 cm). II faut aussi mentionner que le plant de jonc de notre experience n'a 
pas reussi a produire des graines, tandis que les plants de jonc de la meme zone humide situee dans 
le Parc de l’Aurence II ont donne des graines vers fin juillet debut aout 2016. Les mesures de 
l’evapotranspiration reelle du jonc ont dure (96 jours, entre le 2 juin et le 3 septembre 2016). 
Pendant cette periode, l’evapotranspiration mesuree est egale a (2037 mm) soit (5,46 fois plus 
grande que l'evaporation a partir d’une surface d’eau libre mesuree pour la meme periode (373 mm). 

Table. 19 : Comparaison de l'evapotranspiration reelle (ETR) de deux especes vegetales avec l'evaporation 

mesuree a partir d'une surface d'eau libre (E_eau) 


Periode de 

mesure 

ETR Feve 

Eeau 

ETR Feve / 

Eeau 

Periode de 

mesure 

ETR Jonc 

Eeau 

ETR Jonc / 

Eeau 

103 jours 

566 mm 

251 mm 

2,25 

93 jours 

2037 mm 

373 mm 

5,46 


II est tres important aussi de noter que ces mesures de l'evapotranspiration sont effectuees sous 
des conditions ou les apports d’eau ne sont pas un facteur limitant, autrement dit que les plantes ne 
souffrent pas de stress hydrique. 

Concernant l’influence des facteurs meteorologiques sur le processus de l’evaporation 
physiologique, elle est exactement comine sur le processus de l’evaporation physique, rien n'a 
change. Les (Figures. 52 et 53) montrent les coefficients de correlation entre les facteurs 
climatiques et l’ETR de la feve et du Jonc respectivement. A l'exception de l'ETR de la feve, ou son 
coefficient de correlation avec la temperature de l'air est presque egal a celui avec le rayonnement 


(1) L'evapotranspiration reele de (566 mm) est l'evapotranspiration moyenne de 20 boites de taille identique, dans 
chacune d'entre elles nous avons seme un seul graine de feve. 
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solaire, le rayonnement solaire a le coefficient de correlation le plus eleve avec le processus 
d'evapotranspiration. La deuxieme place, comme toujours, est occupee par la temperature de Fair, 
tandis que l’humidite relative vient en troisieme place. La derniere place est, comme d’habitude, 
reservee a la vitesse du vent qui a un coefficient de correlation nul avec l'evapotranspiration. 



Figure. 52 : Les coefficients de correlations de l'evapotranspiration reelle de la plante de Feve et les differents 



Figure. 53 : Les coefficients de correlations de l'evapotranspiration reelle de la plante de Jonc et les differents 
facteurs climatiquespour laperiode allant du F' juin jusqu'au 3 septembre 2016 . 


Nous pouvons tirer de ce qui precede que l’importance relative des facteurs meteorologiques 
dans le processus d'evaporation ne change pas beaucoup quelleque soit la surface evaporante 
(surface d’eau libre, sol nu ou sol vegetalise) et quel que soit le type d’evaporation (physique ou 
physiologique). 


Mais, il nous faut mentionner qu'il y a une difference essentielle entre l'evaporation a partir d’une 
surface d'eau libre et celle a partir d'un sol vegetalise ou meme d’un sol nu. Cette difference resulte 
de la rugosite de surface qui determine l’impact des processus de turbulence et de diffusion sur 
l'evaporation. Nous appelons cela « la resistance aerodynamique, ou la resistance de couche 
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limite ». II y a aussi une autre resistance liee au fonctionnement meme de la plante, il s'agit de la 
resistance stomatale. Nous allons eviter de parler de la resistance stomatale, car les biologistes sont 
les specialistes dans ce domaine de recherche. Par contre, la resistance aerodynamique , qui varie 
communement entre (10 et 100 s/m) (Cosandey et Robinson, 2000), depend uniquement des 
proprietes physiques de la surface evaporante (dans le cas de l'evaporation) ou des proprietes du 
couvert vegetal (dans le cas de l'evapotranspiration). Pour un couvert vegetal, la hauteur des plantes 
joue un role important puisque le coefficient d'echange turbulent est multiplie par deux lorsque la 
vegetation passe d'une hauteur de 10 a 90 cm. Nonnalement, la resistance de couche limite pour un 
arbre se trouve superieure a celle de l’herbe, puisque les arbres sont non seulement plus grands, 
mais aussi presentent une surface plus rugueuse au vent, et sont plus efficaces dans la genese de la 
turbulence dynamique. Or cette turbulence dynamique est le mecanisme dominant de transfert 
vertical de vapeur d’eau (Caldem 1979). 

II convient de noter que la resistance aerodynamique depend aussi bien de la vitesse du vent que 
de la rugosite de surface. L. Hall (1987) montre que la resistance aerodynamique diminue lorsque la 
vitesse du vent augmente. 

La diminution de la resistance de la couche limite avec l’augmentation de la vitesse du vent 
confirme l’importance de ce facteur dans le processus d'evapotranspiration, mais il ne signifie en 
aucun cas que ce facteur peut etre utilise comme un facteur fiable pour determiner le taux 
d'evaporation. 

Parce que un des buts principaux de cette etude est de montrer la difference entre l’evaporation 
d’une surface d’eau libre et celle des vegetations existantes sous les meme conditions 
climatologiques, nous citons ci-dessous les variations horaires (1) de l'evapotranspiration reelle de la 
feve et du jonc et celles de l’evaporation mesuree a partir d'une surface d’eau libre (voir la figure. 
54). 


La (Figure. 54) montre tres clairement que l’evapotranspiration mesuree pour les deux especes 
vegetales depasse largement l'evaporation d'une surface d’eau libre, surtout pendant la periode 
diurne du jour. Par contre, pendant la periode nocturne du jour, nous remarquons que la difference 
devient tres petite, voir inexistante entre l’eau et la feve. 



Figure. 54 : Les variations horaires de l'evapotranspiration reelle de la feve et du jonc et de l'evaporation d'une 
surface d'eau libre pour la periode allant du 02 juin au 03 juillet 2016. 


(1) Les mesures ont ete prises une fois toutes les quatre heures 
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Pour expliquer cet ecart entre l'ETR des plantes et l’evaporation d'une surface d'eau libre il faut 
prendre en consideration les choses suivantes : 

• tout d’abord, il faut savoir que nos mesures sont efifectuees sous conditions tres favorables 
en ce qui concerne les apports en eau pour les plantes, car, chaque jour, vers 20h00, nous 
avions ajoute pour toutes les boites qui contiennent les plantes une quantite en eau 
equivalente a celle perdue pendant les 24 dernieres heures. Done, nos plantes ne 
soufraient presque jamais d'un stress hydrique : 

• ensuite, il faut savoir que, si les boites que nous avons utilisees dans notre experience 
sont identiques, la surface evaporante est dififerente d’une espece vegetale a une autre, et 
encore plus differente entre les vegetations et la surface d'eau libre. Pour donner une idee 
sur cette difference de la surface d’evaporation nous allons comparer la boite qui contient 
le jonc et celle qui ne contient que l'eau : 

1. le diametre de nos boites de mesures est egal a (10 cm), cela veut-dire que la surface 
evaporante de l’eau libre est egale a (Pi * r 2 = 3,1416 * 25 = 78,54 cm 2 ) ; 

2. comine nous l’avons presente plus haut, dans la boite de jonc il existe 30 tiges, en sachant 
que le diametre moyen de chaque tige est egale a (0,3 cm) et la longueur moyenne des 
tiges est (35 cm). Done, la surface d’echange des molecules d’eau des plantes de jonc 
existants dans cette boite egale a [(Pi * 2r) * 35] (1) * 30 = (3,1416* 0,3 * 35 * 30) = 989,6 
cm 2 . En ajoutant la surface de l'evaporation directe a partir de la surface du sol existant 
dans la boite (78,45 cm 2 ), nous trouvons que la surface totale d’evapotranspiration de 
cette boite egale a (989,6 + 78,45 = 1068 cm 2 ). Il est important de noter que nous savons 
que les echanges se font par les stomates, pas sur la totalite de la surface de la plante. 
Mais, parce que nous n’avions pas l’outil qui nous permet a connaitre le nombre moyen 
des stomates dans le cm 2 pour chaque espece vegetale utilisee dans notre etude, nous 
proposons que ce nombre est le meme pour la feve et le jonc. 

3. en comparant la surface evaporant dans le premier et le deuxieme cas, nous trouvons que 
la surface d’echange dans le cas de jonc est 13,6 fois plus grande que celle d’une surface 
d’eau libre. 

Apres cette explication, nous pouvons comprendre pourquoi une parcelle de terre occupee par 
une espece de plante aquatique, comine le jonc, peut, sous des conditions ou les apports en eau ne 
sont pas un facteur limitant, perdre par l'evapotranspiration une quantite en eau plusieurs fois plus 
grande que celle perdue par l’evaporation a partir d'un plan d’eau libre qui a la meme superficie. 

Il faut attirer l’attention des lecteurs sur une chose tres importante : si nous avons justifie la 
difference entre l'evapotranspiration du jonc et l’evaporation de l’eau par la surface d’echange avec 
l’atmosphere, il ne s'agit en aucun cas, que nous ne prenons pas en consideration la nature du 
couvert vegetal, surtout pour la comparaison entre deux especes differentes. 

Il convient de mentionner que nos mesures directes ne confirment pas ce qu'a dit C. Moindrot 
(1959) sur les variations diumes de la transpiration, car il dit « Les variations diurnes de la 
transpiration ne coincident pas avec celles de la temperature; la transpiration de la Luzerne 
atteint son maximum des 9 heures du matin, et diminue ensuite lentement jusqu'au coucher du 
soleil; elle est nulle du coucher au lever du soled ». Au contraire de ce que dit C. Moindrot, la 
figure precedente montre clairement que l’evapotranspiration augmente beaucoup des le lever de 
soleil, mais elle enregistre sa valeur la plus elevee vers 14h00 lorsque la temperature de fair et le 

(1) La surface de chaque tige de jonc. 
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rayonnement solaire enregistrent leurs valeurs maximales. Ensuite, l’evapotranspiration des plantes 
diminue rapidement, et pendant la periode nocturne l’evapotranspiration n’est pas nulle, elle est 
toujours la, mais elle est minime. 

Pour conclure sur les facteurs meteorologiques intervenant dans le processus d'evaporation a 
partir d’un sol cultive, il convient de se referer a un facteur etroitement lie au rayonnement solaire, il 
s'agit de la couleur des plantes qui affecte fortement le pourcentage d’energie solaire reflechie. P. 
Pedelaborde (1970) propose pour un sol couvert de vegetation un albedo variant entre (0,1 et 0,4). 
Des mesures plus recentes conduisent Shuttleworth et al. (1991) a proposer la valeur moyenne de 
(0,12) pour la foret temperee. 

A titre d’exemple, le fait de passer d’un albedo de 0,05 (foret tres sombre) a un albedo de 0,3 
(prairie) diminue l’evapotranspiration potentielle calculee selon la formule de Penman d’environ 
20% pour un mois de juillet a Paris (Cosandey et Robinson, 2012). 

D'autres facteurs peuvent jouer un role dans le processus d'evapotranspiration comme le controle 
par la vegetation des facteurs lies aux caracteristiques des sols qui reagissent differemment avec 
l’extraction de l’eau par les racines. Nous evitons dans cette these d’entrer dans le detail de ces 
facteurs pour ne pas repeter ce qui a ete beaucoup discute par les agronomes et les biologistes. Mais 
pour les personnes qui cherchent plus de details sur ces points nous pouvons citer (Hillel, 1974 ; 
Lee, 1980 ; Roberts, 1983 ; Cosandey et Robinson, 2000 et 2012) pour expliquer le controle par la 
vegetation et (Veihmeyer et Hendrickson, 1927 ; Thomthwaite et Mather, 1955 ; Hallaire, 1961 et 
1964 ; Andersson et Harding, 1991) pour expliquer la reponse des sols a l’extraction racinaire de 
l’eau par les plantes. 

A l’exception des zones humides, les plantes dans la nature souffrent pendant une periode de 
l’annee (arbres par exemple), ou plus precisement, pendant une periode de leur vie (ble, feve, 
lentilles...etc), d’un stress hydrique. Les plantes pendant cette periode, controlent la quantite d’eau 
qu'elles perdent par l’evapotranspiration en fermant leurs stomates. 

Afin d'approfondir notre connaissance sur ce point, nous avons effectue une autre experience de 
mesure directe de l’evapotranspiration reelle des plantes, mais cette fois, dans le laboratoire et sous 
des conditions climatiques precises ou la temperature nocturne ne descend pas au-dessous de (22 
°C) a cause des radiateurs existant dans le laboratoire et ou la vitesse du vent, si nous avons neglige 
les perturbations de la masse d’air qui resultent de l’ouverture et de la fermeture de la porte et les 
mouvements des personnes dans le laboratoire, est egale a zero. Les plantes cultivees cette fois sont 
des lentilles. Nous avons seme les graines le 18 octobre 2016, et a partir de l er novembre, nous 
avons commence a prendre les mesures. Les mesures et l'irrigation sont effectuees une fois tous les 
cinq jours, la quantite d’eau ajoutee est egale a celle perdue depuis la demiere irrigation. Les 
plantes, la boite qui contient le sol nu et celle qui contient l'eau ont ete mis face a la fenetre sud du 
laboratoire pour profiter du soleil pendant la joumee. La (Table. 20) montre les mesures effectuees 
entre l er novembre 2016 et 15 fevrier 2017. 

Bien que l’irrigation ne soit effectuee qu’une seule fois tous les cinq jours, les lentilles, au total, 
ont perdu une quantite en eau legerement plus elevee que celle perdue par l’evaporation de la 
surface d’eau libre et le ratio (ETRi en tiiies / evaporation d’eau libre) pour la periode de mesures etait 
egal a (1,01). Tandis que le ratio pour la meme espece vegetale basee sur nos mesures effectuees 
pendant fete 2016, plus precisement, entre 16 mai et 21 juin 2016 (voir la Table. 21) sous 
conditions ou l’eau n’est pas un facteur limitant de l’evapotranspiration, etait egal a (1,3). 

Done, en comparant les deux ratio [sous stress hydrique (1,01) et sans stress hydrique (1,3)], 
nous trouvons que les plantes de lentilles ont reduit l’evapotranspiration de pres de 22% en fermant 
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leurs stomates. En fait, ce chiffre doit etre utilise avec prudence, car pendant notre experience qui a 
ete effectuee dans le laboratoire, le vent ne joue plus son role de renouvellement de la couche 
limite. 
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Table. 20 : Mesures IETR des lentilles Table. 21 : L'ETR des lentilles mesuree sous 

sous conditions de stresse hydriques conditions oil I'eau n'estpas facteur limitant 
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PARTIE III 


L’ETUDE APPLIQUEE de 
L'EVAPORATION ET du BILAN 
HYDROLOGIQUE des ETANGS 

Chapitre 1 : Quel est l’instrument le plus adapte a la 
mesure de l’evaporation stagnustre ? 

Chapitre 2 : Quelle est la meilleure formule 
mathematique pour calculer l’evaporation ? 

Chapitre 3 : L’estimation de l’evaporation des etangs 
situes dans la region Limousin a partir des donnees 
meteorologiques 

Chapitre 4 : La perte en eau d’un etang est-elle 
superieure a l’evapotranspiration forestiere ? 

Chapitre 5 : Est-ce que les etangs du Centre-Ouest de la 
France sont les responsables de l’etiage estival des 
reseaux hydrographiques ? 

Chapitre 6 : Un bilan hydrologique complet des etangs 
etudies 
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L'ETUDE APPLIQUEE DE L'EVAPORATION ET DU BILAN 
HYDROLOGIQUE DES ETANGS. 


Apres avoir compris le deroulement des processus d’evaporation et d’evapotranspiration et les 
differents facteurs qui commandent ces processus, nous pouvons commencer le voyage qui vise a 
trouver des reponses s’appuyant sur une base scientifique solide des questions principals 
mentionnees dans l’introduction generale de cette these. Done, ce chapitre est, d’une part, une 
recherche fondamentale, d’autre part, une reponse aux preoccupations des administrations, riverains, 
pecheurs, gerants et proprietaries des etangs. Car une des questions, concretement, est bien de 
savoir quelle est l’influence des etangs situes en tete des bassin-versants sur le debit des chaines 
hydrographiques de la region d’etude. 

Bien que la question d’evaporation a partir des plans d’eau libres ait ete beaucoup etudiee, la 
grande majorite de ces etudes ont ete consacrees soit pour etudier l’evaporation a l’echelle de lacs 
de regions arides ou semi-arides (Bouchardeau et Lefevre, 1957, Riou, 1975, sur le lac Tchad, 
Neumann, 1953, sur le lac Houle et le lac de Tiberiade), soit pour les grands lacs (Afanas'ev, 1976, 
sur le lac Baikal, Nicod et Rossi, 1979, sur le lac Victoria) et des reservoirs emblematiques aux 
Etats-Unis (Anderson et Pritchard, 1951). Or, peu d’etudes, a l'echelle mondiale, ont ete consacrees 
a l’etude de l’evaporation des petits plans d’eau comine les etangs, surtout en France, ou nous ne 
trouvons presque aucune etude detaillee sur ce sujet. 

Nous allons commencer ce chapitre par une comparaison d’un bac metallique de classe A et de 
deux evaporometres de Piche avec un bac flottant en plastique transparent utilise pour la premiere 
fois dans cette etude. Cette comparaison a pour but d’ameliorer les prises de mesures evaporatoires 
a partir des petits plans d’eau comme des etangs. Une fois que le meilleur instrument sera 
selectionne, nous allons utiliser ces mesures coniine valeurs de reference de l’evaporation. 

Ensuite, nous tenterons d’approcher la meilleure methode ou la meilleure formule mathematique 
pour calculer l’evaporation des petits plans d'eau a partir des donnees meteorologiques en comparant 
les resultats de chaque methode mathematique utilisee par les hydro-climatologues avec les mesures 
directes du meilleur outil identifie. Cette comparaison va etre a plusieurs echelles temporelles 
(annuelle, mensuelle et journaliere). 

Puisque nous etudions differents types d’etangs, nous allons essayer de detecter le 
fonctionnement du processus d’evaporation selon le type d’etang. 

Puis, nous allons essayer de montrer l’influence des etangs sur la quantite d’eau qui s'ecoule dans 
les reseaux hydrographiques de la region d’etude en utilisant deux methodes. La premiere est basee 
sur la comparaison entre la quantite d’eau stockee dans l'etang et les precipitations recucs par cet 
etang pendant la periode ou les debit entrant et sortant de l'etang sont egaux a zero (exemple de 
l’etang Cistude). La deuxieme methode s'appuie sur la comparaison entre la quantite d’eau perdue 
par l'evaporation a partir de la surface d’un etang et celle perdue a partir d’une foret de chenes qui a 
la meme superficie que l’etang (exemple de l’etang de Chateau). 

Nous allons finir ce chapitre en etablissant un bilan hydrologique complet ne negligeant aucun 
de ses composants. Ce bilan hydrologique complet est base sur les mesures directes effectuees en 
utilisant des instruments precis pour mesurer les debits entrant et sortant de l'etang, les 
precipitations, l'infiltration et l’evaporation sur une annee hydrologique complete. 
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CHAPITRE I 


1 - QUEL EST L'INSTRUMENT LE PLUS ADAPTE A LA MESURE DE 
L'EVAPORATION STAGNUSTRE ? 

Nous avons rapporte dans la premiere partie de cede these les caracteristiques principales des 
instruments de mesure directe de l’evaporation. Plus tard, plus precisement, dans le chapitre 
consacre aux instruments de mesures que nous avons utilises dans notre recherche, nous avons bien 
presente les caracteristiques de nos outils de mesure. Done, il sera inutile de repeter la meme chose 
dans ce chapitre. Par contre, nous allons montrer dans nos comparaisons suivantes l’effet de chaque 
type de bac evaporatoire sur la temperature de l’eau qu’il contient et, en consequence, sur 
l’evaporation mesuree par ce type de bac. Nous allons aussi comparer entre le bac flottant et les 
evaporometres de Piche. 

1.1 - La comparaison du bac flottant en plastique transparent avec le bac 
metallique 

Dans notre article (Aldomany et al. 2016), nous avons montre qu’a l’echelle des temperatures 
moyennes joumalieres de l’eau, le bac flottant n’a quasiment aucune influence sur la temperature de 
l’eau qu’il contient par rapport a la temperature de l’eau de l’etang et le coefficient de correlation 
entre les deux temperatures est presque egal a 1 (R 2 = 0,997) (Figure. 55) (1) . Par contre, le bac 
metallique de classe A rechauffe en general l’eau qu’il contient. Le coefficient de correlation entre la 
temperature de ses eaux et celle de la surface de l’etang est moins fort que le precedent (R 2 = 0,894) 
(Figure. 56) et cela perturbe les mesures evaporatoires prises par ce type de bacs. 



Figure. 55 : L'influence du bac flottant sur la temperature de I'eau pour la periode (22 novembre 2013 an 13 aout 


2014) 

En fait, si nous arretons ici, ce qui precede nous permet de dire que le bac flottant est meilleur 
que le bac metallique pour mesurer l’evaporation a partir des petits plan d’eau comme les etangs. 
Mais pour etre plus sur de notre choix, nous estimons qu’il sera plus important et plus precis de 
montrer les variations horaires de la temperature de I’eau dans le bac flottant, le bac metallique et 

(1) Dans la (Figure. 55), nous remarquons qu’il y a une periode de quelques jours oil la temperature de I'eau du bac 
mesuree par un thennometre installe au fond du bac (un peu plus de 15 cm) depasse celle de la surface de l'etang 
mesuree par un thermometre installe a (5 cm) de profondeur. L'explication de cette difference est liee directement a 
la congelation de la surface de l'etang pendant cette periode. Par contre, au debut de mois de mars, nous remarquons 
que la temperature de la surface de l'etang est legerement plus elevee que celle du bac. L'explication la plus 
raisonnable, a notre avis, est en relation directe avec la profondeur des thermometres. 
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celle de la surface de l'etang et croiser ces donnees avec les variations horaires de l’humidite 
relative. La (Figure. 57) montre les variations horaires de ces donnees pour la periode allant de 
(OlhOO le 05 aout) a (23h00 le 15 aout 2015). 



Figure. 56 : L'influence du bac metallique sur la temperature de I'eau pour la periode (22 novembre 2013 au 4 

mars 2014) 



Figure. 57 : Les variations horaires de I'humidite relative et des temperatures de I'eau du bac metallique et du 


bac flottant et celle de la surface de l'etang pour la periode allant du (05 au 15 aout 2015). 

En fait, pour traiter la (Figure. 57) nous allons distinguer deux cas : le premier represente les 
jours ensoleilles (qui nous donnent une idee sur le fonctionnement des differents types de bac 
evaporatoires pendant les mois d’ete de notre region d'etude et meme dans les pays chauds ou, au 
moins, les pays qui ont une saison seche et ensoleillee comme les pays du Moyen orient par 
exemple); le second cas represente les jours d’une couverture nuageuse dense, voire tres dense. 

En commencant avec le premier cas (jours ensoleilles) nous allons distinguer aussi entre deux 
cas, a savoir, la periode diurne et la periode nocturne du jour. 

Jours ensoleilles- periode diurne 

1. la temperature de I'eau du bac metallique augmente rapidement depuis le lever du soleil, elle 
depasse la temperature de la surface d'etang apres une seule heure de la reception du 
rayonnement solaire direct a cause de la faible chaleur specifique du metal par rapport a 
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celle de l’eau et la petite quantite d'eau existant dans le bac metallique par rapport a celle de 
l’etang. La temperature de l'eau dans le bac metallique continue son augmentation rapide 
pour enregistrer ses valeurs les plus elevees vers 15h00 et 16h00. Entre llhOO et 17h00 
heures la temperature de l'eau du bac metallique depasse largement la temperature de la 
surface de l’etang. En sachant que pendant cette periode l'humidite relative enregistre ses 
valeurs les plus faibles, nous pouvons dire que cela augmentera considerablement le taux 
d’evaporation a partir du bac metallique par rapport a celui de l’etang, en autre mot dit, 
l'evaporation mesuree pendant la periode diurne en utilisant le bac metallique est surestimee 
par rapport a l'evaporation reelle a partir de la surface de l’etang 

2. De meme, la temperature de l'eau dans le bac flottant augmente depuis le lever du soleil et 
elle depasse celle de la surface de l’etang, mais la difference cette fois est moins elevee par 
rapport au bac metallique. Bien que le bac flottant soit en contact direct avec l'eau de l’etang, 
pourquoi la temperature de ses eaux depasse celle de la surface de l'etang ?. En fait, pour 
repondre a cette question il faut garder a 1’esprit que les petites vagues provoquees par le 
vent a la surface de l'etang contribuent a melanger l’eau de la couche superficielle avec celle 
qui se situe juste au-dessous. Ce melange reduit quelque peu la temperature de la surface de 
l’etang. Par contre, l’eau du bac flottant ne peut pas etre melangee avec la couche d'eau qui 
se situe juste au-dessous du bac. Cela justifie pourquoi la temperature de l’eau du bac 
flottant depasse celle de la surface de l'etang pendant la periode diurne du jour. En sachant 
que la quantite en eau existant dans le bac flottant est beaucoup plus faible que celle existant 
dans le bac metallique, pourquoi la difference entre la temperature de l’eau du bac flottant et 
celle de la surface de l’etang est moins elevee que celle entre l’etang et le bac metallique ?. 
La reponse a cette question est liee a deux choses, la premiere est que le bac flottant est 
construit en plastique transparent, done qui permet a une partie du rayonnement solaire de le 
traverser et en consequence cette partie d’energie solaire ne participe ni a ['augmentation de 
la temperature de l’eau du bac, ni a etre depensee comine chaleur latente d’evaporation ; la 
deuxieme est liee au lieu d’installation du bac flottant : comine il est en contact direct avec 
l’eau de la couche superficielle de l’etang, il echange une partie de sa chaleur avec cette 
couche pour equilibrer leur temperature, cet echange peut etre positif (l’eau du bac recoil la 
chaleur de l'etang) ou negatif (l’eau du bac perd la chaleur a la faveur de l’etang). Cet 
echange dans les jours ensoleilles est negatif pendant la periode diume et positif pendant la 
periode nocturne. Pour conclure sur l’influence du bac flottant sur l'evaporation pendant la 
periode diurne des jours ensoleille, nous pouvons dire que les mesures effectuees par ce bac 
sont un peu surestimees par rapport a l'evaporation reelle a partir de la surface de l’etang. 

Jours ensoleilles- periode nocturne 

1. Concemant le bac metallique . nous remarquons que la temperature de ses eaux diminue 
rapidement, a cause de la petite quantite d’energie stockee pendant la journee qui est, a son 
tour, liee directement a la quantite d’eau existant dans le bac. Generalement, deux heures 
apres le coucher du soleil, la temperature de l’eau du bac metallique devient plus faible que 
celle de la surface de l’etang. En sachant que, pendant ces jours, l'humidite relative 
enregistre ses valeurs les plus elevees, done cela va reduire le taux d’evaporation a partir du 
bac metallique par rapport a celle de la surface de l’etang. Bref, nous disons que 
l’evaporation nocturne mesuree par un bac metallique (de classe A par exemple) est sous- 
estimee par rapport a l'evaporation reelle a partir de la surface de l’etang. 

2. Pour le bac flottant . nous remarquons que deux heures avant le coucher du soleil la 
temperature de l’eau du bac devient presque egale a celle de la temperature de la surface de 
l’etang, jusqu'a la fin de la nuit. Cet equilibre resulte avant tout du contact direct entre le bac 
flottant et la couche superficielle de l’etang. Done, nous pouvons dire que l’evaporation 
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nocturne mesuree en utilisant un bac flottant represente presque parfaitement ['evaporation a 
partir de la surface de l’etang. 

Comme nous avons vu, l'evaporation mesuree par un bac metallique est considerablement 
surestimee pendant la periode diurne et un peu sous-estimee pendant la periode nocturne. Nous 
avons confrrme, dans le chapitre precedent, que l'evaporation diume egale, le plus souvent, plus de 
80% de l'evaporation journaliere totale, nous pouvons done dire que, pendant les jours ensoleilles, 
le bac metallique, surtout les bacs metalliques installes sur charpente (1) , donnent des mesures de 
l’evaporation surestimees par rapport a l'evaporation reelle d'une surface de l’etang. A l'echelle 
journaliere, le bac flottant qui surestime l'evaporation diurne et mesure parfaitement l'evaporation 
nocturne, donne aussi des mesures surestimees par rapport a l’evaporation reelle de l'etang. 

Pour le deuxieme cas (jours de forte couverture nuageusel nous remarquons que les 
differences entre la periode diume et nocturne du jour sont tres reduites. Pour cela, nous allons 
trader ces jours a l'echelle journaliere seulement. 

1. CommenQons avec le bac flottant. nous remarquons que la difference entre la temperature 
de l’eau du bac et celle de la surface de l’etang est tres faible. Done, nous pouvons dire que 
le bac flottant peut donner des mesures fiables de l'evaporation des etangs pendant les jours 
de faible (voire tres faible) insolation. 

2. Par contre, la temperature de l’eau du bac metallique . comme le montre la (Figure. 57), est 
toujours inferieure a celle de la surface de l’etang. Done, il donne des mesures sous- 
estimees pour ces jours la. 

Puisque la temperature du bac A est nettement differente de celle de l’etang, l'evaporation n'a pas 
lieu dans les memes conditions que dans l'etang et done l'evaporation est probablement differente. 
Par contre, le bac flottant, a l'exception des jours tres ensoleilles, n'a presque aucune influence sur la 
temperature de l'eau. Pour cela, nous pensons que les mesures prises par ce bac peuvent etre plus 
proches de l'evaporation reelle de l'etang que celles prises par le bac metallique de classe A., surtout 
apres avoir trouve une solution a son inconvenient majeur, a savoir sa stability a la surface de l'eau. 

Pour conclure cette comparaison, nous pensons qu'il est utile d’illustrer les figures qui montrent 
l’evaporation mesuree par les deux types de bacs a l'echelle journaliere et mensuelle pour nos deux 
terrains d'etude, a savoir, etang Cistude (Figures. 58 et 60) et etang du Chateau (Figures. 59 et 61). 


- Bac flottant - Bac de classe A 

12 



Figure. 58 : Les mesures quotidiennes de l'evaporation a l'etang Cistude. periode (14 aout 2013 -13 aout 2014). 
(1) Notre parole ne peut pas etre generalisee pour representer aussi les bacs metalliques enterres ou flottants. 
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Pendant les jours de forte insolation, le bac metallique de classe A donne des mesures tres 
surestimees par rapport au bac flottant. Par contre, pendant les jours de couverture nuageuse dense, 
le bac metallique donne des mesures plus faibles que le bac flottant. 


— Bac flottant - Bac de classe A 
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Figure. 59 : Les mesures quotidiennes de I'evaporation d I'etang du Chateau, periode (I' r septembre 2014 - 31 

aout 2015). 

En fait, il convient d’attirer l'attention des lecteurs sur une remarque tres importante. Dans la 
grande majorite des articles scientifiques que nous avons lus sur le sujet de I'evaporation, nous 
voyons que le bac metallique de classe A est toujours utilise avec un coefficient de correction. Ce 
coefficient est toujours inferieur a 1. En fait, si ce coefficient est valide pour les regions arides, 
semi-arides, ou meme pour les regions humides pendant fete ou l'insolation est forte, ce coefficient 
doit etre utilise avec prudence dans les regions humides, surtout pendant la periode firoide de l’annee 
ou meme pendant les periodes de faible insolation comtne celle que nous avons remarquee pendant 
le printemps de 2016, plus precisement, durant les mois de mars, avril, mai et juin 2016. 


■ Bac flottant BBac classe A 
250 
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Du 14 au 28 fevrier mars avril mai juin juillet Du 1 au 13 aout 


Figure. 60 : L’evaporation mensuelle mesuree par le bac flottant et le bac metallique a I'etang Cistude pour la 

periode allant du (14 fevrier) au (13 aout) 2014. 

Malgre l'ecart journalier entre les mesures d'evaporation effectuees par le bac flottant et celles 
prises par le bac metallique, la difference entre eux a l'echelle mensuelle est faible, voire tres faible 
(Figure. 61). A titre d’exemple, pour une periode de six mois (du 14 fevrier au 13 aout 2014), la 
difference entre les mesures du bac flottant (656,7 mm) et celles du bac metallique (705,4 mm) etait 
une cinquantaine de millimetres. De plus, pour les quatre mois les plus chauds en 2015, a savoir 
mai, juin, juillet et aout, la difference entre I'evaporation mesuree par le bac flottant (576,1 mm) et 
celle par le bac de classe A (556,7 mm) etait de moins de 20 mm. 
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En se basant sur les comparaisons precedentes, nous pouvons dire que le bac flottant est le 
meilleur instrument dont nous avons dispose dans cette recherche pour mesurer l'evaporation a 
l’echelle joumaliere. Mais pour les personnes qui s’interessent aux mesures de l’evaporation a 
l'echelle hebdomadaire, bimensuelle ou plus, le bac de classe A peut etre utilise avec une marge 
d’erreur acceptable. 



Figure. 61 : L'evaporation mensuelle mesuree par le bac flottant et le bac metallique a I'etang du Chateau pour 

la periode allant du (l er mai) au (31 aout) 2015. 


1.2 - La comparaison entre le bac flottant et les evaporometres de Piche 

Avant de commencer cette comparaison, il convient de noter que l'evaporometre de Piche n'est 
pas un instrument adapte pour mesurer l'evaporation a partir des plans d'eau libre, il donne 
seulement des indices sur le pouvoir evaporant de l'air. Les facteurs meteorologiques les plus 
importants qui commandent son fonctionnement sont la temperature de l’air, la vitesse du vent et 
l’humidite relative. Par contre, le rayonnement solaire n'affecte pas ses mesures, car son papier 
buvard doit etre dans l’ombre en permanence. Si c'est le cas avec cet instrument, pourquoi nous 
l'avons utilise ?. En fait, notre but principal etait de connaitre l’influence de la vitesse du vent sur le 
processus d'evaporation. Car, nos mesures directes sur le terrain montrent que l'evaporation 
augmente beaucoup quand la vitesse du vent depasse deux metres par seconde, mais comme nous 
l’avons vu dans le chapitre precedent, il n’est pas du tout utile d'utiliser la vitesse du vent comme un 
indicateur sur l'evaporation joumaliere. Pour cette raison, nous avons installe un evaporometre de 
Piche dans un coin protege du vent et un autre dans un espace ouvert. La comparaison suivante est 
done consacree a discuter et expliquer les mesures que nous avons obtenues. 

1.2.1 - La comparaison entre le bac flottant et l'evaporometre de Piche a l'echelle mensuelle 

Les mesures obtenues par l'evaporometre de Piche qui etait installe dans un espace ouvert a 5 
metres du bac flottant montre une surestimation de l'evaporation par rapport au bac flottant pendant 
la periode froide de l’annee et en particulier pendant les mois de novembre a mars pour les etangs 
pelliculaires (exemple I'etang Cistude, voir la Figure. 62) ; pendant les mois de decembre a avril 
pour les etangs profonds (exemple I’etang du Chateau, voir la Figure. 63), et a l’inverse sous-estime 
celle-ci par rapport au bac flottant au cours du reste de l’annee. Le decalage d'un mois entre les deux 
types d’etang a une forte relation avec l’energie stockee dans la masse d'eau qui est a son tour liee a 
la profondeur moyenne de I'etang. 

La surestimation de l'evaporation mesuree par l'evaporometre de Piche pendant cette periode 
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froide de I'annee peut avoir plusieurs origines. Tout d’abord, pendant les jours ensoleilles, la 
temperature de Fair augmente plus rapidement que la temperature de l'eau. Ensuite, la vitesse du 
vent est souvent plus elevee durant cette periode de I'annee. Ces deux phenomenes entrainent des 
valeurs d'evaporation atteignant 4 a 5 mm par jour. Les mesures obtenues a partir du bac flottant 
pour cette meme periode de I'annee sont differentes. 

A titre d’exemple, les mesures effectuees entre le 22 et le 24 decembre 2013 donnent une 
evaporation de 13,15 mm pour l'evaporometre de Piche, tandis que celle du bac flottant etait de 
seulement 4,35 mm. La difference (8,8 mm) represente pres de 50% de l'evaporation du mois de 
decembre 2013 mesuree par le bac flottant. 

Durant le reste de I'annee, la temperature moyenne journaliere de l’eau dans le bac flottant est 
presque toujours superieure a celle de Fair. De plus, la surface evaporante du bac flottant re?oit le 
rayonnement solaire direct, tandis que le papier buvard est protege du rayonnement solaire. Pour 
cela, l'evaporation mesuree par le bac flottant est, toujours dans cette periode, superieure a celle 
mesuree par l'evaporometre de Piche. 


■ Bac flottant ■ Ev^orometre de Piche 



septembre octobre novembre decembre jamier fewier mars avril mai juin juiBet aoiit 


Figure. 62 : L'evaporation mesuree pour un etang pelliculaire (etang Cistude) par le bac flottant et par 
l'evaporometre de Piche pour I'annee hydrologique (2013-2014). 


■ Bac flottant ■ Evaporometre de Piche 
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septembre octobre nosmbre decembre janvier fevrier mars avril mai juin juilkt aout 


Figure. 63 : L'evaporation mesuree pour un etang profond (etang du Chateau) par le bac flottant et par 
l'evaporometre de Piche pour I'annee hydrologique (2014-2015). 
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Si nous synthetisons, a l'echelle annuelle, 1'evaporation mesuree par le bac flottant est superieure 
de 150 a 250 min a celle mesuree par les evaporometres de Piche (Figure. 64) du fait de 
l’importance du rayonnement solaire direct et de l'energie solaire stockee dans la masse d’eau sous 
forme de chaleur sensible. 

La (Figure. 64) montre aussi que l'evaporation mesuree par l'evaporometre de Piche installe dans 
un coin protege du vent est inferieure de 100 mm a celle mesuree par l'evaporometre situe au milieu 
d'un espace ouvert. Cette difference, a l’echelle annuelle, represente plus de 10 % de l’evaporation 
mesuree pendant l'annee hydrologique 2013-2014 a l'etang Cistude. Done, nous pouvons imaginer 
la quantite en eau que nous pourrions empecher d’etre evaporee si nous arrivions, d'une maniere ou 
d'une autre a reduire la vitesse du vent au dessus des etangs. II convient de noter que cette 
difference de 100 mm par an doit etre utilisee avec beaucoup de prudence, car elle peut etre tres 
differente suivant les annees venteuses ou non. 
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Figure. 64 : Comparaison l'evaporation annuelle mesuree a l'etang Cistude pour l'annee hydrologique 
(2013-2014) par le bac flottant, un evaporometre de Piche protege du vent et un autre evaporometre 

installe dans un endroit ouvert 

D'un point de vue formel, notre demonstration permet de conclure : 

1. la temperature de l'eau du bac flottant est la plus proche de celle de l’eau de l'etang, 

2. le bac A et le Piche donnent des valeurs differentes de celles du bac flottant, cette difference 
etant plus faible au niveau annuel qu'au niveau journalier. 

A partir de la comparaison des temperatures, nous pouvons conclure en disant que l’eau du bac 
flottant est pratiquement dans les memes conditions que l'eau de l'etang et que la mesure de 
l'evaporation dans ce bac est probablement tres proche de celle de l’etang. Les autres appareils, 
donnant des valeurs differentes, sont probablement de moins bons indicateurs de l'evaporation de 
l’etang. Le bac flottant est done le meilleur instrument. Pour cela, nous considerons les mesures 
d'evaporation obtenues par l'intermediaire du bac flottant comme nos valeurs de references. 



Bac flottant Evaporometre Protege Evaporometre non protege 
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CHAPITRE II 


2 - QUELLE EST LA MEILLEURE FORMULE MATHEMATIQUE POUR 
CALCULER L'EVAPORATION ? 

L'evaporation a partir des plans d’eau libre est consideree panni les phenomenes naturels les plus 
difficiles a mesurer. Cette difficulty de mesure peut avoir plusieurs origines : 

1- le manque d’outils de mesure precis ; 

2- le cout eleve (voire tres eleve) des instruments de mesure ; 

3- la necessity d’un expert pour prendre les mesures afin d’eviter les erreurs humaines ; 

4- l’enorme temps consacre aux mesures directes sur le terrain, surtout si le terrain est relativement 
loin du lieu de travail. 

Pour toutes ces raisons, un des objectifs principaux des etudes d'evaporation qui sont basees sur 
des mesures directes est de trouver une fonnule mathematique qui permet d’estimer l’evaporation a 
partir des donnees facilement mesurees comine les donnees meteorologiques. Parce que nous ne 
sommes pas les premiers au monde a avoir etudie l'evaporation a partir des plans d’eau libre, nous 
allons essayer de trouver la meilleure methode mathematique pour calculer l’evaporation des 
differents types d’etangs existant dans notre region d'etude en comparant les resultats des differentes 
formules mathematiques et les mesures directes. Nous allons considerer la fonnule qui donne les 
resultats les plus proches des mesures directes coniine la fonnule la plus fiable a utiliser pour 
estimer l’evaporation des etangs. 

Puisque, comine nous allons le voir plus tard, plusieurs formules mathematiques donnent des 
calculs negatifs de l’evaporation pour certaines journees, meme pendant les mois les plus chauds de 
l’annee, (par exemple, evaporation = -2,3 mm), nous allons utiliser l’ecart quadratique moyen, en 
anglais ( Root-mean-square deviation) (RMSD) pour tester la fiabilite des methodes utilisees. Cette 
facon de calculer la deviation entre l’evaporation mesuree et celle calculee est la plus liable, surtout 
lorsque nous voudrons estimer la fiabilite des methodes utilisees a l’echelle joumaliere. 

Nous allons commencer ce paragraphe en presentant une nouvelle formule empirique mise au 
point pour calculer l'evaporation des etangs et des plans d’eau peu profonds. Ensuite, nous tenterons 
d’approcher la meilleure methode mathematique pour calculer l’evaporation des etangs pelliculaires 
et des etangs profonds en comparant l’evaporation mesuree avec l’evaporation calculee selon 
differentes fonnules qui utilisent des donnees meteorologiques collectees au bord des etangs 
etudies. Apres avoir selectionne la meilleure methode pour estimer l'evaporation des etangs 
pelliculaires et profonds, nous allons l'utiliser pour estimer l’evaporation de plusieurs etangs existant 
dans la region Limousin en utilisant des donnees meteorologiques collectees pas les stations Meteo- 
France les plus proches de ces etangs. II convient de noter que, pour ces etangs, les donnees sur la 
temperature de l’eau nous ont ete foumies par L. Touchart. 

Comine nous esperons que notre these actuelle sera une bonne reference en langue francaisc 
dans ce domaine de recherche, nous allons citer touts les resultats pour deux annees hydrologiques 
completes (une annee pour chaque type d’etang) : les valeurs mesurees et l’evaporation calculee 
selon dix-huit methodes mathematiques. La publication de ces tables permettra aux experts de 
verifier les resultats de chaque methode et, en meme temps, elles donnent aux etudiants un exemple 
applique sur l'utilisation des methodes qui exigent une bonne connaissance en mathematique et 
beaucoup d’attention aux unites des parametres utilises dans chaque methode. 
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2.1 - "Aldomany" une nouvelle formule empirique pour estimer l'evaporation 
des etangs et des plans d'eau peu profonds. 

Apres une experience de plus de 840 jours de mesures quotidiennes, nous nous trouvons capable 
de proposer une nouvelle formule empirique pour calculer l’evaporation a partir des etangs et des 
autres plans d’eau peu profonds. L'objectif principal de cette nouvelle formule est de mettre a 
disposition de tout le monde (experts et non-experts) une fonnule tres facile a utiliser pour estimer 
l’evaporation des plans d’eau peu profonds. 

Avant de commencer a expliquer comment nous avons obtenu cette formule, nous estimons qu'il 
est important de montrer la correlation entre l’evaporation mesuree pour chacun de nos etangs 
d'etude et les quatre facteurs meteorologiques qui jouent un role important dans le processus 
d'evaporation, a savoir le rayonnement solaire, la temperature de l’eau et celle de fair et l'humidite 
relative. 

Pourquoi remontrons-nous la correlation entre l'evaporation et les facteurs meteorologiques, bien 
que nous l'ayons fait dans le chapitre precedent ?. Pour repondre a cette question, il faut preciser 
aux lecteurs que le chapitre precedent etait consacre a la description du deroulement du processus 
d'evaporation et d’evapotranspiration, et toutes les figures etaient basees sur des mesures effectuees 
durant quatre mois et prises par un bac evaporatoire qui ne contenait que 50 litres d’eau. Afin de 
savoir si le lien entre l’evaporation et les facteurs meteorologiques va changer en fonction du 
volume du plan d’eau, il convient de montrer leur correlation avec des mesures effectuees pour deux 
types d’etangs et pour une duree d’une annee hydrologique complete. 

Les (Figures. 65 et 66) montrent que le coefficient de correlation entre l’evaporation mesuree a 
partir de l’etang Cistude et de l’etang de Chateau et le rayonnement solaire est le coefficient le plus 
eleve par rapport aux autres facteurs meteorologiques (R 2 = 0,74 et 0,77). Ces correlations nous 
permettent de confirmer que le rayonnement solaire est le facteur climatique le plus important dans 
le processus d’evaporation quelque soit le volume du plan d’eau. En deuxieme place vient la 
temperature de l’eau. Ici, il y a une difference par rapport a notre experience effectuee avec une 
petite quantite d’eau, car la temperature de l’eau des etangs etudies a une correlation avec 
l’evaporation mesuree tres proche de celle du rayonnement solaire (R 2 = 0,70 et 0,75) et, en meme 
temps, plus elevee que celle entre la temperature de fair et l’evaporation (R 2 = 0,61 et 0,67). Pour 
expliquer cela, nous devons tenir compte de l’energie stockee dans la masse d’eau. Cette energie, 
dans le cas de notre bac evaporatoire de 50 litres d'eau, est tres petite, voire negligeable, par rapport 
a celle emmagasinee dans la masse d’eau des etangs etudies. En quatrieme place vient l'humidite 
relative avec un coefficient de (R 2 = 0,46 et 0,54) pour l’etang pelliculaire et l’etang profond 
respectivement. Concemant la vitesse du vent et la pression atmospherique rien n’a change, car ces 
deux facteurs meteorologiques ont une correlation nulle avec l’evaporation mesuree. 

Il convient de noter que bien que le vent diffuse les molecules d’eau qui passent sous forme de 
vapeur, son coefficient de correlation avec l’evaporation est presque nul. En fait, nous ne savons pas 
exactement la raisons de cette correlation tres, voire trop, faible mais nous pensons que, en fonction 
des autres facteurs meteorologiques, une tres faible vitesse du vent est capable a assurer la diffusion 
des molecules, ainsi, le processus d’evaporation continue conformement au taux maximum (1> . 


(1) Cela represente notre hypothese pour expliquer la faible correlation entre la vitesse du vent et l'evaporation, mais 
nous n'avons vraiment aucune mesure directe qui confmne cette hypothese. 
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Figure. 66 : La correlation entre les facteurs meteorologiques et I'evaporation mesuree a I'etang dn Chateau 


Apres avoir vu que le rayonnement solaire et la temperature de l'eau ou, plus precisement, 
l’energie solaire rccuc par la surface evaporante et stockee dans la masse d’eau des etangs jouent un 
role tres important dans le processus d’evaporation, nous pouvons etablir notre propre "formule 
empirique" pour estimer I'evaporation des etangs. 
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Nous avons appele notre formule " Aldomany" (Equation. 73). Cette formule empirique est le 
fruit de deux regressions lineaires multiples calculees en utilisant le logiciel statistique SPSS 
(version 22). 

La premiere regression lineaire multiple etait calculee avec l'evaporation mesuree pendant une 
annee hydrologique complete pour un etang pelliculaire (etang Cistude) et les cinq facteurs 
meteorologiques les plus importants dans le processus d'evaporation et qui ont ete collectes au bord 
de cet etang (Equation. 71) 

E = 0,111 Rs + 0,174 T°eau - 0,061 T°air - 0,012 Hr + 0,518 V- 0,244 .( Equation. 71) 

E est l'evaporation en (mm/jour) ; Rs est le rayonnement solaire arrivant a la surface de l'etang en 
(MJ/m 2 /jour) ; T°air est la temperature moyenne joumaliere de fair en (°C) ; T°eau est la temperature 
moyenne joumaliere de l'eau en (°C) ; Hr est l'humidite relative moyenne joumaliere de fair ; V est la vitesse 
moyenne du vent (m/s). 

La deuxieme regression lineaire multiple etait calculee avec l'evaporation mesuree durant une 
annee hydrologique complete pour un etang profond (etang de Chateau) et les facteurs 
meteorologiques les plus importants dans le processus d’evaporation et qui ont ete collectes au bord 
de cet etang (Equation. 72). 

E = 0,115 Rs + 0,185 T°eau - 0,032 T°air - 0,032 Hr + 0,021 V + 1,953 .( Equation. 72) 

Selon P. Bartout (2015), 61% des etangs existant dans la region Limousin (soit 13949 sur 22788) 
ont une profondeur maximale inferieure a 2 metres (soit des etangs pelliculaires) et 39% (soit 8839 
sur 22788) ont une profondeur maximale superieure a 2 metres (soit des etangs profonds). Nous 
avons utilise ces pourcentages pour generaliser notre formule a la region Limousin. Done, la 
formule "Aldomany" est la somme de 0,61* (equation. 71) + 0,39 * (equation. 72) => ( Equation. 
73). 

E = 0,1 *Rs + 0,178 * T°eau - 0,049 * Hair- 0,019 * Hr + 0,324 * V + 0,61 .( Equation. 73) 

L'evaporation calculee par notre formule empirique comme celle calculee en utilisant les 
differentes formules mathematiques, presentee en details dans le chapitre consacre aux methodes 
mathematiques utilisees dans cette these, va etre comparee avec l’evaporation mesuree sur les deux 
types d’etang etudies afin de savoir quelle est la meilleure formule mathematique a utiliser pour 
estimer l’evaporation des etangs a partir des donnees meteorologiques. 

2.2 - La meilleure methode mathematique pour estimer l'evaporation des etangs 
peu profonds. L'exemple de l'etang Cistude 

En commen 9 ant avec la somme annuelle de l'evaporation mesuree et celle calculee a l'etang 
Cistude pour l’annee hydrologique 2013-2014 nous trouvons les resultats suivants (voir la table. 22). 

Table. 22 : La somme totale annuelle de l'evaporation mesuree et calculee a l'etang Cistude pour I'annee 

hydrologique 2013-2014. Valeurs en (mm). 


Methode 

Evaporation 

mesuree 

Aldomany 

(2017) 

Bilan 

energetique 

Meyer (1915) 

Rohwer (1931) 

Penman- 

aerodynamique 

Brutsaert- 
Stricker (1979) 

Somme 

951,4 

990,5 

809,6 

755,9 

756,05 

829,02 

1059,65 
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Methode 

Evaporation 

mesuree 

Romanenko 

(1961) 

Konstantinov 

Penman 

combinaison 

Penman- 

Monteith T a ir 

Penman- 

Monteith-Teau 

Jensen-Haise 

(1963) 

Somme 

951,4 

623,76 

1284,08 

798,07 

731,77 

820,68 

775,92 

Methode 

Evaporation 

mesuree 

Priestley- 

Taylor 

DeBruin- 

Keijman 

Stephens- 

Stewart 

Makkink 

Boyd (1985) 

Thornthwaite 

Somme 

951,4 

984,2 

954,61 

908,95 

859,23 

815,4 

742,76 


En s'appuyant sur la (Table. 22), nous trouvons que seulement cinq parmi les dix-huit methodes 
utilisees donnent des resultats a mo ins de (10%) des mesures directes sur le terrain (soit mo ins de 
95 mm), a savoir 1- DeBruin-Keijman (+3,22 mm) ; 2- Priestley-Taylor (+32,81 mm) ; 3-Aldomany 
(+39,1 mm) ; 4-Stephens-Stewart (-42,44 mm) et 5- Makki nk (-92,16 mm). Tandis que 11 methodes 
donnent des resultats avec une deviation des mesures directes variant entre (10 et 25%), a savoir 6- 
Brutsaert-Stricker (+108,26 mm); 7- Penmanaerodynamique (-122,37 mm); 8- Penman- 
Monteith_T°eau (-130,71 mm) ; 9- Boyd (-135,99 mm) ; 10- Bilan energetique (-141,79 mm) ; 11- 
Penman_combinaison (-153,32 mm) ; 12- Jensen-Haise (-175,47 mm) ; 13- Rohwer (-195,34 mm) ; 
14-Meyer (-195,49 mm) ; 15- Thornthwaite (-208,63 mm) et 16- Penman-Monteith_T°air (-219,62 
mm). Seulement deux methodes donnent des resultats a plus de (30%) de la somme annuelle 
d'evaporation mesuree, a savoir 17- Romane nk o (-327,63 mm) et 18- Konstantinov (+332,69 mm). 

En fait, si la grande majorite des methodes utilisees (16 sur 18) donnent, pour un pas de temps 
annuel, des resultats a moins de (25%) des mesures directes, l'utilisation de ces methodes a l'echelle 
mensuelle peut conduire a des ecarts d’estimations depassant largement le seuil de 25% (1) . 

Pour bien comprendre la variation de la fiabilite des methodes utilisees d’un mois a un autre, la 
(Table. 23) montre la difference en (mm) entre ['evaporation mesuree et celle calculee a l'etang 
Cistude pour l’annee hydrologique 2013-2014. 

La (Table. 23) montre clairement qu'a l’exception de la fonnule "Aldomany" la majorite des 
methodes mathematiques donnent des resultats a plus de 25% de ['evaporation mesuree pendant la 
periode froide de l'annee, plus precisement, entre octobre et janvier ou ['evaporation est 
normalement faible, voire tres faible. Done, un ecart de deux ou trois millimetres entre ['evaporation 
mesuree et celle calculee peut representer plus de 10% de ['evaporation totale de ces mois. Par 
contre, la majorite, voire la grande majorite, des methodes donnent des resultats a moins de 25% de 
la somme mensuelle de ['evaporation pour le reste de l’annee. Pour cette partie de l’annee, surtout 
pour les mois de juin, juillet, aout et septembre, ['evaporation est generalement elevee. Done une 
difference de (15 mm) entre ['evaporation mesuree et calculee ne peut representer qu'une partie 
inferieure a 10% de ['evaporation totale du mois concerne de cette periode. 

De plus, la (Table. 23) montre que la methode d’Aldomany, a l’exception du mois de mars, donne 
toujours des resultats a moins de 25% de la somme mensuelle de ['evaporation mesuree. Elle donne 
aussi des resultats a moins de 10% durant 8 mois de l’annee. Pour cela, nous pouvons dire que cette 
fonnule est une des trois meilleures methodes a estimer ['evaporation a l'echelle annuelle, et elle est 
aussi une des meilleures methodes, voire la meilleure, pour estimer ['evaporation des etangs 
pelliculaires a l'echelle mensuelle. La methode de Makki nk donne aussi des estimations proches de 
mesures directes pendant 10 mois de l’annee. Plusieurs methodes donnent des resultats a moins de 


(1) II convient de rappeler que les sommes annuelles et mensuelles de l'evaporation calculee selon les 18 methodes sont 
effectuees sans faire aucune modification des resultats negatifs (evaporation calculee inferieure au zero : -2,3 mm 
par exemple). 
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25% des mesures reelles pour plus de 6 mois de l’annee, a savoir Stephens-Stewart, Konstantinov, 
DeBruin-Keijman, Priestley-Taylor, toutes les methodes de Penman et Penman-Monteith et Rohwer. 


Table. 23 : La difference en (nun) entre I'evaporation mensuelle mesuree et celle calculee a I'etang Cistude pour 

I'annee hydrologique 2013-2014 
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Aldomany B-E Meyer Rohwer Penmen-1 Romanenko Konstantinov Penman-2 P-M(Pair) P-M (T'eau) P-T D-K B-S J-H S-S Makkink Boyd Thomthwaite 






















































































































Puisque nous cherchons la methode la plus precise pour estimer l'evaporation de ce type d’etangs 
a l’echelle joumaliere, il nous fallait comparer les mesures journalieres de l'evaporation avec les 
resultats des methodes au meme pas de temps. Les (Tables de 26 jusqu'a 37) montrent l'evaporation 
journaliere mesuree et calculee a l'etang Cistude pour l’annee hydrologique 2013-2014. 

Dans ces tables nous remarquons que plusieurs methodes mathematiques utilisees donnent des 
calculs inferieurs a zero meme pendant les mois les plus chauds de l’annee. Si nous pouvons 
considerer une valeur de (-0,9 mm par jour) comme une valeur representative de la condensation 
pendant les mois de decembre, janvier ou fevrier, une valeur de (-2,3 mm par jour) n'est pas du tout 
acceptable pour representer la condensation pendant les mois d’aout ou de juillet comme nous 
voyons dans les tables ci-apres. Apres avoir verifie que ces valeurs negatives de l'evaporation ne 
resultent pas d’une erreur dans l'application des formules mathematiques concemees et pour eviter 
l’influence erronee de ces valeurs negatives de l'evaporation sur la valeur moyenne mensuelle ou 
annuelle de l'ecart journalier entre l'evaporation mesuree et calculee, nous estimons que l'utilisation 
de l'ecart quadratique moyen est la meilleure solution pour resoudre ce probleme. 

La (Table. 24) montre la valeur moyenne de l’ecart quadratique journalier entre l'evaporation 
mesuree et les calculs de toutes les formules mathematiques utilisees dans cette these. L'ecart cite 
dans la table suivante represente la valeur moyenne de (365 jours). 

Table. 24 : L 'ecart quadratique moyen journalier en (nun) entre l'evaporation mesuree et calculee a l'etang 

Cistude entre (14 aout 2013 et 13 aout 2014. 


Methode 

Aldomany 

B-E 

Rohwer 

Meyer 

Penman-1 

Romaninko 

Konstantinov 

Penman-2 

P-M Tair 

Ecart 

Moyen 

0,52 

1,37 

0,79 

0,76 

0,69 

1,07 

2,14 

1,3 

1,15 

Methode 

P-M Teau 

P-T 

D-K 

B-S 

J-H 

S-S 

Thornthwaite 

Boyd 

Makkink 

E-M 

1,04 

1,66 

1,61 

2,06 

0,87 

0,64 

0,86 

0,93 

0,64 


La (Table. 24) montre que la moitie (9/18) des methodes utilisees ont un ecart quadratique 
journalier moyen inferieur a (1 mm) de l'evaporation mesuree. La formule empirique d’Aldomany a 
la deviation journaliere moyenne la plus basse (0,52 mm/jour). En deuxieme place vient la methode 
de Stephens-Stwart et celle de Ma kk i nk avec un ecart moyen de (0,64 mm / jour). En quatrieme 
place vient la plus vieille formule proposee par Penman (Penman-1 ou Penman-aerodynamique) 
avec un ecart moyen de (0,69 mm/j). Deux parmi les plus anciennes methodes, a savoir Rohwer et 
Meyer ont un ecart moyen tres proche (0,79 et 0,76 mm par jour) respectivement. Ensuite, vient la 
methode de Thornthwaite. Bien que cette methode n'exige que des donnees sur la temperature 
moyenne mensuelle, et a notre connaissance, elle soit utilisee pour la premiere fois dans cette these 
pour estimer l’evaporation a l'echelle joumaliere et pourtant elle donne des resultats plus fiables que 
la plupart des methodes qui utilisent des donnees journalieres. Ensuite, viennent trois methodes qui 
ont un ecart proche d’un millimetre par jour (Boyd, Penman-Monteith modi lice qui utilise la 
temperature de la surface de l’eau a la place de celle de fair et la methode de Romaninko). Un ecart 
un peu plus important pour la fonnule de Penman-Monteith standard qui utilise la temperature de 
fair et pour la formule de combinaison de Penman (Penman-2 dans la table. 24). 


En fait, ce qui nous a surpris lors de l’analyse des donnees est que la methode du bilan- 
energetique, qui est utilisee souvent comme une methode de reference pour evaluer la fiabilite des 
autres methodes lors de Tabsence des mesures directes, a un ecart moyen eleve et elle n'etait pas 
parmi les meilleures ni a l’echelle annuelle, ni a l’echelle mensuelle. Les methodes de DeBruin- 
Keijman et Priestly-Taylor disposent d’un ecart eleve avec les mesures journalieres de l’evaporation. 
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Enfin, deux methodes ont un ecart moyen eleve, voire tres eleve, a savoir la methode de Brutsaert- 
Stricker et celle de Konstantinov. Nous ne recoimnandons pas d'utiliser les deux dernieres methodes 
lors du calcul journalier de l'evaporation, surtout la methode de Konstantinov qui donne des 
resultats catastrophiques de l'evaporation quand la vitesse du vent est nulle ou presque. Par 
exemple, cette methode a donne un taux d’evaporation journalier egal a (160 mm) le 10/12/2013. la 
cause de ce resultat etait la vitesse moyenne du vent pour ce jour-la qui etait egale a zero. 

Avant de montrer les figures (67-a, 67-b, 67-c) qui illustrent la correlation entre les methodes 
mathematiques et les mesures directes de l'evaporation, nous pensons qu'il est utile de montrer dans 
une table la valeur la plus elevee et celle la plus basse de l'evaporation mesuree et cede calculee 
selon les 18 differentes methodes (voir la Table. 25). 

Table. 25 : L'evaporation la plus elevee et la plus basse mesuree et calculees a I'etang Cistudependant I'annee 

hydrologique (2013-2014), valeurs en (mm /jour). 
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Figure. 67-a : La correlation entre I'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour I'annee 

hydrologique (2013-2014). 
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Figure. 67-b : La correlation entre l'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour I'annee 

hydrologique (2013-2014). 
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Figure. 67-c : La correlation entre ['evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour I'annee 

hvdrologique (2013-2014). 
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Table. 26 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistudepour le mois d'aout (du 01/08/2014 au 13/08/2014 

et (du 14/08/2013 au 31/08/2013) 
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Table. 27 ; /''evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistudepour le mois de septembre 2013 
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Table. 28 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour le mois d'octobre 2013 
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Table. 29 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour le mois de novembre 2013 
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Table. 30 : /' evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour le mois de decembre 2013 
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Table. 31 : 1'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour le mois de janvier 2014 
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Table. 32 ; Vevaporation mesuree et calculee a I'etang Cistudepour le mois de fevrier 2014 
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Table. 33 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistudepour le mois de mars 2014 
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Table. 34 : 1'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour le mois de avril 2014 
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Table. 35 : 1'evaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour le mois de mai 2014 
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Table. 36 : Vevaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour le mois de juin 2014 
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Table. 37 : Vevaporation mesuree et calculee a I'etang Cistude pour le mois de juillet 2014 
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Pour conclure sur la meilleure formule mathematique utilisee pour estimer ['evaporation des 
etangs pelliculaires nous pouvons dire que selon les resultats que nous avons obtenus, nous pensons 
que la formule d’Aldomany est la plus fiable pour estimer l'evaporation de ce type d’etang, surtout a 
l’echelle journaliere. Selon les resultats precedents, nous pouvons dire aussi que plusieurs des 
methodes mathematiques deja existantes dans la litterature scientifique ont reussi a estimer 
l’evaporation de ce type d'etang avec une marge d’erreur ne depassant pas 25% de [’evaporation 
totale, surtout a l’echelle annuelle et mensuelle. 

Puisque une these normale ne dure que trois a quatre ans, nous n’avons pas, pour le moment, eu 
l’occasion de tester la nouvelle formule d’Aldomany sur d’autres etangs pelliculaires. Mais cela peut 
etre une perspective de notre avenir professionnel et scientifique. Si la confirmation du bon 
fonctionnement de cette formule a l'echelle mensuelle et annuelle necessite de la tester sur 
beaucoup plus d’un seul etang pelliculaire et sur un grand nombre d’annees aux conditions 
meteorologiques differentes (annee normale, annee seche, annee humide, annee chaude, annee 
firoide, annee ventee, annee calme... etc), l'echantillon de 365 jours est, a notre avis, largement 
suffisant pour confirmer le bon fonctionnement de cette formule a l’echelle journaliere, car pendant 
ces 365 jours nous pouvons trouver des jours de tres forte insolation, des jours de tres fable 
insolation, des jours tres humides, des jours tres secs, des jours tres chauds, des jours tres firoids, des 
jours ventes et des autres jours tres calmes. Pour ces raisons, nous pensons que l'utilisation de cette 
nouvelle formule empirique pour estimer l'evaporation des autres etangs pelliculaires situes au 
Centre-Ouest de la France, surtout a l’echelle journaliere peut donner des estimations acceptables. 

II convient de noter que la raison principale de la publication des tables qui montrent 
l’evaporation mesuree et calculee a l’echelle journaliere est de permettre a d’autres specialistes de 
tester notre nouvelle fonnule alin de confirmer ou infirmer son bon fonctionnement. 

2.3 - La meilleure methode mathematique pour estimer l'evaporation des etangs 
profonds. L'exemple de l'etang du Chateau 

A l'echelle annuelle et sans modifier aucune des valeurs calculees selon les 18 fonnules 
mathematiques nous trouvons les resultats suivants (voir la table. 38). 

Table. 38 : La somme totale annuelle de l'evaporation mesuree et calculee a l'etang du Chateau pour I'annee 

hydrologique 2014-2015. Valeurs en (mm). 


Methode 

Evaporation 

mesuree 

Aldomany 

(2017) 

Bilan 

energetique 

Meyer (1915) 

Rohwer (1931) 

Penman 

aerodynamique 

Brutsaert- 
Stricker (1979) 

Somme 

964,3 

911,37 

812,92 

692,2 

669,24 

737,74 

1099,34 

Methode 

Evaporation 

mesuree 

Romanenko 

(1961) 

Konstantinov 

Penman 

combinaison 

Penman- 

Monteith -T°air 

Penman- 

Monteith -T°eau 

Jensen-Haise 

(1963) 

Somme 

964,3 

713,89 

768,64 

843,79 

754,87 

810,84 

770,34 

Methode 

Evaporation 

mesuree 

Priestley- 
Taylor (1972) 

DeBruin- 

Keijman 

Stephens- 

Stewart 

Makkink 

Boyd (1985) 

Thornthwaite 

(1944) 

Somme 

964,3 

1013,14 

973,46 

673,44 

821,91 

788,61 

814,52 


Pour ce type d’etang nous remarquons que seulement trois methodes donnent des estimations a 
moins de (10%) de la somme annuelle d'evaporation mesuree sur le terrain, a savoir 1- DeBruin- 
Keijman (+ 9,13 mm) ; 2- Priestley-Taylor (+ 48,81 mm) et 3- Aldomany (- 52,93 mm). Comme 
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pour le type precedent d’etang, la majorite des formules mathematiques (10 sur 18) donnent des 
estimations a moins de (25%) de la soinme annuelle de l'evaporation mesuree, dont 4- 
Penman_combinaison (- 120,54 mm) ; 5- Brutsaert-Stricker (+ 135,01 mm) ; 6- Makkink (- 142,39 
mm); 7- Thomthwaite (-149,78 mm) ; 8- Bilan Energetique (-151,41 mm); 9- Penman- 
Monteith_T°eau (- 153,49 mm) ; 10- Boyd (- 175,69 mm) ; 11- Jensen-Haise (-193,96 mm) ; 12- 
Konstantinov (-195,66 mm) et 13- Penman-Monteith_T°air (- 209,46 mm). Par contre, quatre 
methodes donnent des estimations a plus de (25%) de la soinme annuelle d'evaporation mesuree, a 
savoir 14- Penmanaerodynamique (-226,59 mm) ; 15- Romanenko (-250,41 mm); 16- Meyer (- 
272,1 mm) ; 17- Stephens-Stewart (-290,86 mm) et 18- Rohwer (-295,06 mm). 

En comparant avec les resultats trouves sur les etangs pelliculaires nous trouvons que les trois 
meilleures methodes mathematiques pour estimer l'evaporation des etangs profonds a partir des 
donnees meteorologiques a l’echelle annuelle sont toujours les memes, a savoir DeBruin-Keijman, 
Priestly-Taylor et Aldomany. Pour cela, nous pouvons recommander aux personnes qui veulent 
estimer l'evaporation des plans d’eau peu profonds a l’echelle annuelle d'utiliser ces trois methodes. 

En ce qui concerne l'estimation de l'evaporation des etangs profonds a l’echelle mensuelle, la 
(Table. 39) nous montre les resultats suivants : 

1. La methode qui a la meilleure performance a l’echelle mensuelle est celle d’Aldomany, car 
elle donne des estimations a moins de (10%) de l'evaporation mesuree sur le terrain pendant 
6 mois et a moins de (25%) durant 10 mois de l'annee. En sachant que la difference entre les 
resultats des calculs par cette methode et l'evaporation mesuree pendant le mois de janvier 
ne depasse pas (3,6 mm), nous pouvons considerer cette methode cornme la meilleure pour 
calculer l’evaporation mensuelle des etang profonds. 

2. En deuxieme place vient la methode de Ma kk i nk qui donne des resultats qui ont une 
deviation de moins de (25%) de l’evaporation mesuree pendant 11 mois de l'annee et a 
moins de (10%) pour quatre mois. Ensuite viennent les methodes de DeBruin-Keijman et 
Priestley-Taylor qui donnent des bonnes estimations a moins de (10%) de l'evaporation pour 
trois mois et a moins de (25%) pour six mois de l’annee hydrologique. Les methodes de 
Bilan energetique et de Penman combinaison viennent en cinquieme et sixieme place 
respectivement avec des resultats a moins de 10% pour deux mois et a moins de 25% pour 
sept mois de l’annee. 

3. Les methodes restantes sont moins fables a utiliser pour estimer l'evaporation des etangs 
profonds a l’echelle mensuelle, car la majorite d’entre elles donnent des estimations a plus de 
(25%) pour plus de 6 mois de l’annee. 

4. II convient d’attirer l’attention des lecteurs sur le fait que la grande majorite des methodes 
utilisees sous-estiment l’evaporation de ce type d’etang pendant les mois d'octobre et de 
novembre. Par contre, la majorite des methodes donnent des calculs surestimes pour les 
mois de janvier et fevrier. L'explication raisonnable de ces resultats a une forte relation avec 
l’energie solaire stockee dans la masse d'eau de ce type d’etangs. 

5. Cornme avec les etangs pelliculaires, la plupart des methodes mathematiques donnent des 
estimations a plus de (25%) de l'evaporation mesuree pendant la periode firoide de l’annee 
(octobre, novembre, decembre, janvier et fevrier), car dans cette periode l'evaporation est 
faible et une difference de (5 ou 6 mm par mois) peut representer plus de (25%) de 
l’evaporation mensuelle to tale. 
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6. En comparant avec le type precedent d'etangs, nous trouvons que la majorite des methodes 
mathematiques utilisees dans cette these est plus adaptee avec les etangs pelliculaires 
qu’avec les etangs profonds. 

7. Les methodes d’Aldomany et de Makkink donnent des bonnes estimations mensuelles de 
I'evaporation pour les deux types d'etang. 

Done, nous pouvons recommander aux personnes qui veulent estimer I'evaporation mensuelle 
des etangs profonds existant d’une region de climat semblable a celui de notre region d’etude 
d’utiliser soit la methode de Makkink, soit notre nouvelle fonnule "Aldomany". 


Table. 39 : La difference en (mm) entre I'evaporation mensuelle mesuree et calculee a I'etang du Chateau pour 

I'annee hydrologique 2014-2015 



Concemant la meilleure methode pour calculer I’evaporation des etangs profonds a l'echelle 
journaliere, nous allons citer toutes les tables qui montrent I'evaporation journaliere mesuree et 
calculee a I'etang du Chateau durant I’annee hydrologique 2014-2015 (voir les tables de 40 a 51). 
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Table. 40 : /' 'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois de septembre 2014 
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Table. 41 : ['evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois d'octobre 2014 
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Table. 42 : ['evaporation mesuree et calculee d I'etang de Chateau pour le mois de novembre 2014 
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Table. 43 : l'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois de decembre 2014 
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Table. 44 : I'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois de janvier 2015 
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Table. 45 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois de fevrier 2015 
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Table. 46 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois de mars 2015 
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Table. 47 : 1'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois d'avril 2015 
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Table. 48 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois de mai 2015 
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Table. 49 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois de juin 2015 
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Table. 50 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois de juillet 2015 
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Table. 51 : /'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour le mois d'aout 2015 
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Nous savons que plus la valeur moyenne de l'ecart quadratique journalier entre 1’evaporation 
mesuree et calculee est proche du zero, plus la methode est fiable. Selon ce critere nous trouvons 
que la methode d’Aldomany est la meilleure methode utilisee dans notre these pour estimer 
l’evaporation de ce type d’etang, car la valeur moyenne de son ecart quadratique (EQM) pour la 
totalite de la periode d’etude (365 jours) est egale a (0,527 mm/jour). En deuxieme place vient la 
methode de Makkink avec un EQM egal a (0,65 mm/jour). Au total, dix methodes disposent d’un 
EQM inferieur a (1 mm/jour) et seulement deux methodes ont un EQM depassant (1,5 mm/jour) 
(voir la table. 52). 

Table. 52 : L 'ecart quadratique moyen journalier en (mm) entre I'evaporation mesuree et calculee a I'etang du 
Chateau pour la periode allant (du l er septembre 2014 au 31 aout 2015). 


Methode 

Aldomany 

B-E 

Rohwer 

Meyer 

Penman-1 

Romaninko 

Konstantinov 

Penman-2 

P-M Tair 

EQM 

0,53 

1,13 

0,95 

1,02 

0,91 

0,91 

1,66 

1,13 

1,06 

Methode 

P-M Teau 

P-T 

D-K 

B-S 

J-H 

S-S 

Thomthwaite 

Boyd 

Makkink 

EQM 

0,96 

1,36 

1,3 

1,65 

0,91 

0,94 

0,91 

0,98 

0,65 


Les (Figures. 68-a, 68-b et 68-c) montrent le coefficient de correlation (R 2 ) entre I’evaporation 
mesuree et calculee selon les 18 methodes utilisees dans cette these. Comme dans le cas precedent, 
la formule d’Aldomany a le coefficient le plus eleve (R 2 = 0,88). La methode de Ma kk i nk vient en 
deuxieme place avec un coefficient egal a (R 2 = 0,82). les coefficients des autres methodes varient 
entre 0,78 et 0,17. 

Avant de conclure sur la meilleure methode mathematique a utiliser pour calculer I’evaporation 
des etangs profonds, il convient de citer dans une table la valeur la plus elevee et la plus faible de 
I’evaporation mesuree et calculee a I’etang du Chateau pour l’annee hydrologique (2014-2015) (voir 
la table. 53). 

Table. 53 : L'evaporation la plus elevee et la plus basse mesuree et calculees a I’etang de Chateau pendant 
I'annee hydrologique (2014-2015), valeurs en (mm /jour). 
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Figure. 68-a : La correlation entre l'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour I'annee 

hydrologique (2014-2015). 


236 











Figure. 68-b : La correlation entre I'evaporation mesuree et calculee a I'etang de Chateau pour I'annee 

hydrologique (2014-2015). 
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Figure. 68-c : La correlation entre I'evaporation mesuree et calculee d I'etang de Chateau pour I'annee 

hydrologique (2014-2015). 
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Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que la meilleure methode mathematique pour 
calculer l'evaporation des etangs pelliculaires ou profonds a partir des donnees meteorologiques 
depend de l’echelle temporelle que nous choisissons pour etablir notre calcul. Par exemple, si nous 
voulons calculer l'evaporation a l’echelle annuelle, les methodes de DeBruin-Keijman, de Priestley- 
Taylor et d’Aldomany sont largement suffisantes pour estimer l'evaporation avec une marge 
d’erreur ne depassant pas (10%) de l'evaporation reelle. Pour un pas de temps mensuel ou 
journalier, les methodes d’Aldomany et de Makkink donnnent les meilleures estimations. 

Bien que la methode d’Aldomany n’a pas encore ete teste sur d’autres etangs pelliculaires ou 
profonds, notre recherche confirme qu’elle est la meilleure methode utilisee dans cette etude pour 
estimer l’evaporation des etangs a l’echelie journaliere. Une echantillon de deux ans n’est surement 
pas suffisant pour confirmer le bon fonctionnement de cette methode a l’echelle annuelle et 
mensuelle, mais deux echantillons de 365 jours pour chacune sont, a notre avis, largement suffisants 
pour confirmer le bon fonctionnement de cette methode a l’echelle journaliere. Pour cela, nous 
allons utiliser cette methode pour estimer l’evaporation des autres etangs (pelliculaires et profonds) 
situes dans la region Limousin. 

II convient de mentionner que notre these confirme aussi le bon fonctionnement de plusieurs des 
formules deja existantes dans la litterature scientifique pour estimer l'evaporation des differents 
types d’etang situes dans la region Centre-Ouest de la France. 
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CHAPITRE III 


3 - L'ESTIMATION DE L'EVAPORATION DES ETANGS EXISTANT DANS 
LA REGION LIMOUSIN A PARTIR DES DONNEES METEOROLOGIQUES 

Dans ce paragraphe nous allons estimer l'evaporation de plusieurs etangs situes dans la region 
Limousin en utilisant les meilleures methodes mathematiques a l’echelle mensuelle et quotidienne. 
Les donnees meteorologiques utilisees sont issues des stations Meteo-France les plus proches des 
etangs etudies. Comine les donnees sur la pression atmospherique et le rayonnement global ne sont 
pas disponibles dans toutes les stations de Meteo-France, nous avons utilise les donnees issues de la 
station Limoges-Bellegarde sur ces deux parametres pour tous les plans d’eau etudies dans ce 
paragraphe. Nous avons corrige les donnees sur la vitesse du vent afin d’etre utiles pour nos calculs, 
car les stations Meteo-France nous foumissent des donnees sur la vitesse du vent prise a 10 metres 
au-dessus du sol. Done, pour obtenir la vitesse du vent a 2 metres de la surface nous avons utilise 
l’equation suivante : 


v/vo=(h/ho)“ 


(74) (Chang et al., 2003) 


ou 

v est la vitesse du vent a la hauteur h requise, vo est la vitesse du vent a la hauteur initiale ho, et a est 
le coefficient de rugosite de surface. La valeur de a varie de mo ins de 0,10 au-dessus des collines 
abruptes a plus de 0,25 dans les endroits abrites. La valeur typique de regions coheres plates est 
0.143, ce qui est appele le septieme de la loi de puissance. Nous avons choisi la valeur de a = 0.143 
parce que les plans d’eau etudies dans ce paragraphe ont une superficie assez grande et la surface de 
l’eau est plate. 

Bien que nous ayons choisi les stations Meteo-France les plus proches des etangs etudies, la 
difference d’elevation entre l’etang et la station est remarquable. Done nous avons corrige la 
temperature de fair selon le gradient adiabatique moyen (0,65 °C) en appliquant l’equation suivante: 

T° corrigee = (Valtitude de la station Meteo-France - Valtitude de I'etang) * (0,65/100) .(75) 

Toutes les donnees concemant la temperature de l’eau nous ont ete fournies par L. Touchart. Pour 
I’etang de Cieux et celui de la Pouge, la temperature de l’eau a ete mesuree a 25 cm de profondeur. 
Pour l’etang des Oussines, I’etang des Landes et le lac de Saint Pardoux, nous avons des donnees sur 
la temperature de l’eau prises a plusieurs profondeurs. Par exemple, pour le lac de Saint Pardoux 
nous disposons des donnees a 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 13 et 14 metres de profondeur. 

Le but principal de ce paragraphe est d’estimer l’evaporation de plusieurs etangs repartis sur 
differentes parties de la region Limousin. Ces calculs efifectues plutot pour la periode de forte 
evaporation (Printemps, ete et automne) nous permettront d’estimer la quantite d'eau perdue par 
l’evaporation des etangs de cette region (1) . La connaissance de cette quantite aidera a bien gerer ces 
plans d’eau. 

Pour cela, nous allons calculer l’evaporation de chaque etang en utilisant les meilleures methodes 
a l'echelle mensuelle et en prenant en consideration le type d’etang. Par exemple, pour calculer 
l’evaporation de I’etang de la Pouge pour le mois de mai nous devons connaitre le type de cet etang 
et la meilleure methode mathematique pour le mois concerne. Dans ce cas, la methode d’Aldomany 
sera la meilleure pour cet etang et pour ce mois. Un autre exemple, pour calculer l’evaporation de 

(l)Pourquoi la region Limousin et pourquoi pas la totalite de la region Centre-Ouest de la France ?. En fait, la reponse a 
cette question est liee aux donnees sur la temperature de l'eau dont nous disposons. Mais, une telle etude restera comme 
une perspective de nos recherches a realiser dans les quelques annees a venir. 
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l'etang des Landes pour le mois de mars, nous trouvons que la methode de Boyd est la meilleure 
methode pour calculer l'evaporation d'un etang pelliculaire pour ce mois. 

3.1 - L'estimation de l'evaporation du Grand etang de Cieux pour la periode 
allant du 22/10/2000 au 27/07/2001 

Avant de commencer le calcul de l’evaporation de l’etang de Cieux, il est tres important de savoir 
ou se trouve la periode etudiee (octobre 2000 - juillet 2001) par rapport aux quarante dernieres 
annees. Les tables (54 et 55) montrent que les precipitations tombees durant cette periode etaient 
largement plus elevees que la moyenne des memes mois durant les quarante dernieres annees 
(1211,6 mm contre 873 mm). La valeur moyenne mensuelle du rayonnement solaire enregistree 
pendant la periode etudiee etait un peu inferieure a celle de la meme periode des quarante dernieres 
annees (123,7 W/m 2 contre 130,4 W/m 2 ). Concemant les valeurs moyennes mensuelles de la 
temperature de l'air, de la vitesse du vent et de l'humidite relative de la periode d'etude, elles etaient 
legerement plus elevees que cedes de la meme periode des quarante dernieres annees (10,58 °C 
contre 10,15 °C ; 3,84 m/s contre 3,35 m/s et 81,3% contre 78,4%). Done, nous sommes devant une 
periode pluvieuse, un peu chaude, humide et ventee. 


Table. 54 : Les valeurs mensuelles des parametres climatiques enregistres d la station Meteo-France de Limoges- 
Bellegarde pour la periode allant d'octobre 2000 a septembre 2001. 


DATE 

Precipitation 

Temperature 

Vitesse a 10 m 

Humidite 

Rayonnement W/m 2 

octobre 2000 

139,6 

11,7 

3,6 

86 

88,3 

novembre 2000 

2262 

7,8 

4,6 

91 

41,4 

decembre 2000 

62,4 

7,8 

4 2 

84 

38,5 

janvier 2001 

9 \2 

5,4 

4,3 

86 

36,3 

fevrier 2001 

32,4 

4,9 

4 

83 

702 

mars 2001 

192 

9,4 

4,2 

85 

91,3 

avril2001 

169 

8,1 

4,1 

81 

140,7 

mai 2001 

69,6 

14,9 

3 

74 

226,3 

juin 2001 

63,2 

17,1 

3 

67 

275,1 

juillet 2001 

166 

18,7 

3,4 

76 

229,3 

aout 2001 

63,4 

19,8 

3,1 

74 

208,3 

septembre 2001 

42,2 

13,5 

2,8 

81 

153,1 

Moyenne annuelle 

1317,20 

11,59 

3,69 

80,67 

1332 

Table. 55 : Les valeurs moyennes mensuelles des parametres climatiques enregistres a 

la station Meteo-France 

de Limoges-Bellegarde durant les quarante dernieres annees (1976 — 

2015). 

DATE 

Precipitation 

Temperature 

Vitesse a 10 m 

Humidite 

Rayonnement W/m 2 

janvier 

90 

4,1 

3,6 

85 

47,7 

fevrier 

83 

4,9 

3,6 

80 

78,8 

mars 

80 

7,7 

3,7 

75 

126,6 

avril 

87 

9,9 

3,6 

73 

177,1 

mai 

97 

13,6 

3 2 

74 

206,4 

juin 

74 

16,9 

3 

73 

238,3 

juillet 

69 

19,1 

2,9 

72 

2332 

aout 

76 

19 

2,8 

72 

209,4 

septembre 

72 

16,1 

2,9 

75 

168,4 

octobre 

94 

12,6 

3,1 

82 

97,4 

novembre 

95 

7,6 

3,3 

85 

57,7 

decembre 

104 

5,1 

3,5 

85 

40,9 

Moyenne annuelle 

1022 

11,4 

3,3 

78 

1402 
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En sachant que l’etang de Cieux ou (le Grand etang de Cieux) est un etang de type "etang 
profond" (2) 3 et en prenant en compte les mois de la periode etudiee, nous trouvons que les meilleures 
methodes mathematiques a utiliser sont 1- Boyd pour les mois d’octobre et de novembre ; 2- 
Ma kk i nk pour les mois de decembre, janvier et fevrier et 3- la methode d’Aldomany pour les mois 
de mars, avril, mai, juin et juillet (3> . Selon ces methodes, nous avons obtenu les resultats suivants : 

1. L'evaporation calculee selon la methode de Boyd pour la periode allant du 22 octobre au 30 
novembre 2000 est egale a 64,77 mm. 

2. L'evaporation calculee selon la methode de Ma kk i nk pour les trois mois les plus froids de 
l’annee (decembre, janvier et fevrier) est egale a 48,59 mm. 

3. L'evaporation calculee selon la methode d’Aldomany qui est la plus adaptee avec la periode 
restante (du premier mars au 27 juillet 2001) est egale a 577,8 mm. 

4. La somine to tale pour ces trois periodes est egale a 691,15 mm, soit pres de 57% des 
precipitations tombees au-dessus de la surface de l’etang pendant cette periode. Done, 
l’etang de Cieux avait un bilan hydrique largement positif durant cette periode. 

5. Selon nos mesures directes sur les terrains d'etude, l'evaporation pour la periode allant du 
premier aout jusqu'a la fin d’octobre depasse 250 mm pour les deux types d’etang etudies 
(pelliculaires et profonds). Parce que les conditions climatologiques pour les mois d’aout et 
de septembre 2001 etaient proches des valeurs moyennes de ces mois pendant les quarante 
dernieres annees, nous pouvons estimer l’evaporation de l’etang de Cieux pour cette annee 
hydrologique a 940 mm. 

6. En comparant avec les precipitations tombees durant cette annee nous voyons que l’etang 
de Cieux a perdu par l’evaporation une quantite d’eau inferieure a celle qu’il a recuc par les 
precipitations qui sont tombees directement a sa surface. Done, pour cette annee 
hydrologique, l’etang de Cieux avait un bilan hydrique positif (voire largement positif). 

7. A la lumiere des mesures directes de l’evaporation que nous avons realisees pendant deux 
annees hydrologiques completes, 940 mm d’evaporation par an nous semble logique et tres 
proche de l'evaporation mesuree a l’etang du Chateau qui se trouve a moins de 20 km vers 
l’est-sud-est de l’etang de Cieux. 

Pour conclure sur l’estimation de l'evaporation de l’etang de Cieux, la (figure. 69) montre les 
sommes mensuelles de l'evaporation calculee a l’etang de Cieux. 


(2) Nous considerons qu'un etang est un "Etang profond" lorsque sa profondeur moyenne depasse 2 metres. 

(3) Nous avons evite l'utilisation des methodes qui donnent des calculs negatifs de l'evaporation pendant les mois 
chauds comme les methodes de DeBruin-Keijman, de Priestley-Taylor, du Blian energetique...etc. Nous 
recommandons d'utiliser ces methodes seulement lorsque nous voudrons calculer l'evaporation a l'echelle annuelle. 
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Figure. 69 : L'evaporation calculee a I'etang de Cieuxpour la periode allant du 22/10/2000 an 27/07/2001. 



3.2 - L'estimation de l'evaporation de I'etang de la Pouge pour la periode allant 
du 13 avril au 04 septembre 2000 

Concernant la situation de la periode etudiee par rapport a la moyenne de cette periode durant les 
quarante dernieres annees, nous remarquons que les valeurs moyennes de tous les parametres 
climatiques de cette periode sont proches (voire tres proches) des valeurs moyennes de la meme 
periode pendant les quarante dernieres annees. Les precipitations tombees durant la periode d'etude 
sont egales a 489,8 mm, elles sont legerement superieures a la moyenne qui egale a 475 mm pour 
ces six mo is. Le rayonnement solaire et la vitesse moyenne du vent sont aussi tres proches a la 
moyenne (203 W/m 2 pour la periode d'etude contre 205,5 W/m 2 du moyen et 3,2 m/s contre 3,1 
m/s). Seulement la temperature moyenne de Fair et l’humidite relative depassent un peu la moyenne 
(16,2 °C contre 15,8 °C et 75,3% contre 73,2%). Done nous considerons que la periode etudiee etait 
un peu plus chaude et humide que la nonnale. 


Table. 56 : Les valeurs mensuelles des parametres climatiques enregistres a la station Meteo-France de Limoges- 

Bellegarde pour la periode allant d'avril a septembre 2000. 


DATE 

Precipitation 

Temperature 

Vitesse a 10 m 

Humidite 

Rayonnement W/m 2 

avril 2000 

160.2 

9.8 

4.1 

78 

155.0 

mai 2000 

81.4 

15.3 

3.1 

76 

220.6 

juin 2000 

47.6 

18 

3.4 

72 

253,6 

juillet 2000 

d> 

oo 

io 

17.2 

3.5 

76 

OO 

bo 

aout 2000 

67,2 

19.9 

2.5 

74 

209.8 

septembre 2000 

25 2 

16.8 

2.7 

76 

160,2 

Somme moyen 

489.8 

16,2 

3.2 

75.3 

203,0 


Comine nous avons vu lors la presentation des terrains d’etude, I’etang de la Pouge est un etang 
encaisse profond de forme allongee. Comme I’etang est profond et que les donnees dont nous 
disposons sur la temperature de l’eau recouvrent la periode d’evaporation active, la methode 
d’Aldomany est la meilleure a utiliser pour calculer l'evaporation de cet etang. Cette methode estime 
l’evaporation pour la totalite de la periode allant du 13/04/2000 jusqu'au 04/09/2000 a 668,92 mm. 
Cela veut-dire que I'etang de la Pouge a perdu par l'evaporation pendant ces six mois une quantite 
d'eau superieure a celle qu'il a rogue par les precipitations directes au-dessus de sa surface (489,8 
mm). 
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En sachant que l'evaporation mesuree pendant nos deux annees de mesures directes pour la 
periode allant du l er avril au 31 aout etait egale a 69,27% et 69,62 pour l'etang du Chateau et l'etang 
Cistude respectivement; et en comparant avec les valeurs moyennes annuelles des quarante 
dernieres annees citees dans la table (55), nous trouvons que l’annee civile 2000, a l'exception des 
precipitations, (Precipitations = 1135,2 mm; Temperature moyenne de Fair = 11,85 °C ; Vitesse 
moyenne du vent = 3,6 m/s ; Humidite relative = 79% et Rayonnement solaire moyen mensuel = 
140 W/m 2 ) etait une annee normale. Pour ces raisons, nous pouvons estimer l'evaporation de l'etang 
de la Pouge pour cette annee (2000) a (668,92* 100)/65 (1> = 1029 mm. Cette valeur annuelle de 
l'evaporation est inferieure a la somme des precipitations tombees durant cette annee (1135,2 mm), 
done nous sommes encore devant un an ou la quantite d’eau perdue par l'evaporation est inferieure a 
celle tombee directement au-dessus de l'etang. 

Selon notre experience personnelle, ce chiffre de (1029 mm d’evaporation annuelle) qui depasse 
legerement le seuil de 1000 mm par an peut etre largement acceptable comme une estimation de 
l'evaporation annuelle de l'etang de la Pouge. 

En conclusion, la (Figure. 70) illustre l'evaporation mensuelle calculee selon la methode 
d’Aldomany pour la periode d'etude sur l'etang de la Pouge. 
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Figure. 70 : L'evaporation calculee a l'etang de la Pouge pour la periode allant du 13/04/2000 au 04/09/2000. 

3.3 - L'estimation de l'evaporation de l'etang des Oussines pour la periode allant 
du 22 avril 2002 au 31 mars 2003 

En fait, la station Meteo-France la plus proche de l'etang des Oussines ne possede pas des 
donnees meteorologiques couvrant les quarante dernieres annees. Done, il est difficile de savoir ou 
se trouve la periode d'etude (avril 2002 - mars 2003) par rapport au quarante dernieres annees. 
Mais, si nous acceptons que les donnees de la station Limoges-Bellegarde peuvent donner une 
indication sur cette periode par rapport a la derniere periode climatique de 40 ans, nous trouvons 
que cette periode est tres proche des valeurs moyennes annuelle concemant les precipitations, la 
temperature de fair, la vitesse du vent et l'humidite relative (1012 mm pour la periode etudiee 
contre 1022 mm de moyenne pour les 40 dernieres annees ; 11,4 °C egale a la temperature moyenne 
de la derniere periode climatique de 40 ans ; 3,6 m/s contre 3,3 et 76,8% contre 78%), seul le 


(l)Nous avons propose que le pourcentage d'evaporation calculee entre 13/04 et 04/09/2000 est egal a 65% de 
l'evaporation annuelle. 
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rayonnement solaire qui etait plus faible que la moyenne (136,9 W/m 1 2 contre 146,2 W/m 2 ). Pour 
cela, nous considerons que cette periode etait plutot normale. 

Parce que nous disposons pour l’etang des Oussines des donnees couvrant pres d'une annee 
complete et parce que les donnees sur la temperature de l'eau de cet etang ont ete prises a plusieurs 
profondeurs (0,25 ; 0,55 ; 0,75 ; 0,9 ; 1,25 et 1,80 metre), nous pensons qu’il sera utile d'utiliser en 
plus des meilleures methodes a l'echelle mensuelle des methodes qui prennent en consideration 
l’energie solaire stockee dans la masse d’eau. Pour cette raison, nous allons utiliser les methodes de 
Boyd, Ma kk i nk et Aldomany pour calculer l'evaporation a l’echelle mensuelle et les methodes de 
DeBruin-Keijman et de Priestley-Taylor pour estimer l'evaporation a l'echelle annuelle. 


Table. 57 : Les valeurs mensuelles des parametres climatiques enregistres a la station Meteo-France de Limoges- 

Bellegarde pour la periode allant d'avril 2002 a mars 2003. 


DATE 

Precipitation 

Temperature 

Vitesse a 10 m 

Humidite 

Rayonnement W/m 2 

avril 2002 

51,2 

10,6 

3,8 

68,0 

179,2 

mai 2002 

125,4 

12,7 

3,5 

75,0 

202,1 

juin 2002 

71,0 

18,0 

3,0 

73,0 

239,3 

juillet 2002 

68,2 

17,7 

3,2 

74,0 

212,4 

aout 2002 

133,8 

17,5 

2,9 

80,0 

172,6 

septembre 2002 

36,2 

15,2 

3,3 

75,0 

167,2 

octobre 2002 

76,2 

12,4 

3,5 

82,0 

88,5 

novembre 2002 

143,6 

8.7 

3.8 

87,0 

53,1 

decembre 2002 

98,2 

7,2 

3,8 

86,0 

28,3 

janvier 2003 

92,4 

2.2 

4,5 

84.0 

52,6 

fevrier 2003 

57,8 

3,7 

4,0 

77,0 

84,6 

mars 2003 

58,0 

10,6 

3,6 

60,0 

162,8 

Moyenne annuelle 

1012,0 

11,4 

3,6 

76,8 

136,9 


Nous citons ci-dessous les resultats des calculs que nous avons compares avec les precipitations 
tombees directement a la surface de l'etang pour la meme periode. En fait, cette comparaison nous 
servira plus tard pour montrer l’influence des etangs limousins sur la quantite d’eau qui s'ecoule 
dans les reseaux hydrographiques de la region Limousin : 

1. L'evaporation calculee selon la methode d’Aldomany pour la periode allant du 22 avril au 31 
aout 2002 est egale a 556,38 mm. Cette quantite d’eau evaporee depasse la quantite d’eau 
entrant a l’etang des Oussines via les precipitations tombees directement au-dessus de sa 
surface (503,4 mmfl Done, le bilan hydrique de l'etang pour cette sous-periode est 
legerement negatif. 

2. L'evaporation calculee selon la methode de Boyd pour la periode allant du premier 
septembre au 30 novembre 2002 est egale a 157,78 mm. Pour cette sous-periode, le bilan 
hydrique de l’etang des Oussines est devenu positif, car il a rcgu par precipitation directe au- 
dessus de sa surface une quantite d’eau equivalant a 347,8 mm. En fait, dans cette periode de 
l’annee beaucoup d'etangs qui n’ont pas des debits entrants et sortants permanents et qui ont 
un marnage estival notable comme par exemple les etangs de la Brenne reprennent leur 
niveau maximum. 

3. L'evaporation calculee selon la methode de Makki nk pour la periode allant du premier 
decembre 2002 au 28 fevrier 2003 est egale a 42,8 mm. Pour cette sous-periode, les 
precipitations sont egales a 384,8 mm. Done, le bilan hydrique est largement positif. 


(1) Donnees sur les precipitations issues de la station Meteo-France la plus proche de l'etang des Oussines, a savoir 

station de Peyrelevade 
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4. L'evaporation calculee selon la methode d’Aldomany pour la periode allant du premier au 31 
mars 2003 est egale a 90,75 mm. Pour ce mois, le bilan hydrique de l’etang redevient 
negatif, car les precipitations enregistrees durant ce mois ne depassent pas 57,6 mm. 

5. La somine totale des quatre periodes precedentes est egale a 847,72 mm. Cette somine 
represente presque 65,53% des precipitations tombees directement a la surface de l'etang des 
Oussines. 

6. L'evaporation calculee selon la methode de Priestley-Taylor pour la periode allant du 
22/04/2002 au 31/03/2003 est egale a 732 mm. Mais la valeur d’evaporation calculee selon 
cette methode etait negative (par exemple : -2,53 ou -0,17) pendant 106 jours. En 
remplacant les valeurs negatives par zero, l'evaporation calculee selon cette methode devient 
819 mm. 

7. L'evaporation calculee selon la methode de DeBruin-Keijman pour la meme periode est 
egale a 726 mm. Pour cette methode aussi, l'evaporation calculee etait negative pour 108 
jours. En remplacant les valeurs negatives par zero, l’evaporation calculee selon cette 
methode devient egale a 807 mm. 

8. En fait, logiquement, le remplacement des valeurs negatives obtenues par les methodes de 
Priestley-Taylor et de DeBruin-Keijman par zero ne peut pas etre acceptable. Et les valeurs 
de 732mm et de 726mm de l'evaporation annuelle obtenues par ces deux methodes 
respectivement d’un etang situe dans notre region d’etude, selon notre experience, sont sous- 
estimees. 

9. En sachant que l’evaporation pendant les trois premieres semaines du mois d’avril peut 
atteindre 50 mm, nous estimons done que l’evaporation de l'etang des Oussines pour la 
periode allant du premier avril 2002 au 31 mars 2003 peut arriver a 900 mm ou au moins 
850 mm. 

Avant de conclure sur l'etang des Oussines, il convient d'attirer l'attention des lecteurs sur une 
remarque tres importante. La baisse du taux d’evaporation annuelle estimee a l’etang des Oussines 
par rapport aux deux etangs precedents (etang de Cieux et etang de la Pouge) peut etre expliquee 
par la difference d’altitude, car l’etang des Oussines se trouve a 837 metres au-dessus du niveau de 
la mer mais les etangs de Cieux et de la Pouge se situent a 287 et 250 metres d'altitude 
respectivement. Cette difference d’altitude a des influences directes sur la temperature de fair et 
celle de l’eau, ainsi la situation de l’etang, dans la montagne Limousine a aussi des consequences sur 
la couverture nuageuse done sur l'insolation et le rayonnement solaire. Done l’evaporation des 
etangs va baisser legerement avec l’altitude. Nous ne pouvons pas donner un chiffre precis sur cette 
baisse de l'evaporation avec l'elevation, mais nous pensons qu'une baisse de 1% de l’evaporation 
pour chaque centaine de metres d’elevation peut etre acceptable. Ce chiffre a encore besoin des 
mesures directes pour le confirmer ou meme I’infirmer. 

Nous concluons sur l’evaporation de l’etang des Oussines avec la (Figure. 71) qui represente 
l’evaporation mensuelle calculee de cet etang. 
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Figure. 71 : L'evaporation calculee a l'etang des Oussinespour laperiode allant du 22/04/2002 au 31/03/2003. 


3.4 - L'estimation de l'evaporation de l'etang des Landes pour la periode allant 
du 20 fevrier au 07 juillet 2004 


Comme l’etang des Oussines, la station meteo-France la plus proche de l'etang des Landes ne 
possede pas de donnees climatiques couvrant les quarante dernieres annees. Mais en utilisant les 
donnees issues de la station Limoges-Bellegarde comme des indicateurs a la situation de la periode 
etudiee par rapport aux quarante dernieres annees, nous trouvons que cette periode etait seche par 
rapport a la moyenne des precipitations qui tombent pendant ces six mois de l’annee (372,4 nun 
pour la periode etudiee contre 490 mm en moyenne pour la meme periode de l’annee durant la 
derniere periode climatique de 40 ans). La periode d'etude etait une periode de forte insolation 
(185,7 W/m 2 contre 176,8 W/m 2 en moyenne des quarante dernieres annees). Concernant les autres 
parametres climatiques, ils etaient proches de la moyenne (11,8 °C pour la periode d’etude contre 
12°C en moyenne ; 3,5 m/s contre 3,3 m/s et 73,7% contre 74,5%). Done, nous somtnes devant une 
periode seche de forte insolation. 


Table. 58 : Les valeurs mensuelles des parametres climatiques enregistres a la station Meteo-France de Limoges- 

Bellegarde pour la periode allant de fevrier a juillet 2004. 



En sachant que l’etang des Landes est un etang pelliculaire, la methode de Boyd est la meilleure 
pour calculer l'evaporation de mars et la methode d’Aldomany est la meilleure pour le reste de la 
periode d'etude. Parce que nous disposons des donnees sur la temperature de l’eau a plusieurs 
profondeurs (0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 et 1,5 metre), nous pensons qu'il est important d'utiliser des 
methodes qui prennent en compte la variation de chaleur stockee dans l'etang. Pour cette raison, 
nous avons trouve que les methodes de DeBruin-Keijman et de Priestley-Taylor sont les meilleures 
pour la periode d'etude sur cet etang. 
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Apres avoir calcule l'evaporation selon ces methodes, nous avons trouve les resultats suivants : 

1. L'evaporation calculee selon la methode de Boyd pour la periode du 20 fevrier au 31 mars 
est egale a 47,91 mm. 

2. L'evaporation calculee selon la methode d’Aldomany pour la periode du premier avril 
jusqu'au 07 juillet 2004 est egale a 424,43 mm. 

3. La somine de ces deux periodes est egale a 472,34 mm. Cette somme depasse nettement les 
precipitation tombees pendant la meme periode (372,4 mm), done le bilan hydrique de 
l’etang des Landes pour cette periode etait negatif. 

4. En sachant que la somme d’evaporation mesuree entre le 20 fevrier et le 07 juillet pour 
l’etang Cistude (etang pelliculaire) et l'etang du Chateau (etang profond) represente 51,52% 
et 48,05% de l'evaporation annuelle totale pour ces deux etangs respectivement, et apres 
avoir su que l’annee 2004 dans son totalite etait plutot une annee normale (Precipitations = 
978,8 mm; Temperature moyenne de fair = 11,28 °C ; Vitesse du vent = 3,37 m/s; 
Humidite relative = 79,9% et Rayonnement solaire = 141,6 W/m 2 ) nous estimons 
l’evaporation de l’etang des Landes pour cette annee complete a 472*2 = 944 mm. Cette 
evaporation annuelle estimee est legerement inferieure aux precipitations tombees 
directement a la surface de l'etang des Landes pour cette annee. Done, nous pouvons dire 
que le bilan hydrique de cet etang pour l’annee 2004 etait plutot equilibre. 

5. L'evaporation calculee selon la methode de DeBruin-Keijman pour la periode du 20/02 au 
07/07/2004 est egale a 498 mm. Mais l'evaporation calculee selon cette methode a des 
valeurs negatives pour 24 jours. 

6. L'evaporation calculee selon la methode de Priestley-Taylor pour la meme periode est egale 
a 508 mm. L'evaporation calculee selon cette methode a aussi des valeurs negatives pour 24 
jours. Bien que ces deux dernieres methodes donnent des estimations pour la periode totale 
proches des calculs que nous avons obtenus avec les methodes de Boyd et d’Aldomany, 
leurs valeurs negatives nous empecher d’obtenir des estimations fiables a l’echelle 
journaliere. 

Nous conclurons cette paragraphe avec la figure (72) qui montre l'evaporation mensuelle 
calculee selon ces quatre methodes. 



Figure. 72 : L'evaporation calculee a l'etang des Landes pour la periode allant du 20 fevrier au 07juillet 2004. 
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3.5 - Une comparaison entre l'evaporation calculee de deux types differents de 
plans d'eau 

Grace a une periode chevauchante sur la temperature de l’eau prise a l’etang de Cieux et au Lac 
de Saint-Pardoux qui se trouvent a moins de 20 km Tun de l'autre, nous pensons qu'il sera utile de 
realiser une comparaison entre l’evaporation calculee a partir de ces deux types de plans d’eau pour 
la meme periode. 

Les donnees meteorologiques utilisees pour faire les calculs d’evaporation de ces deux plans 
d'eau viennent de la station Meteo-France Limoges-Bellegarde. Les donnees sur la temperature de 
l’eau sont assez differentes. Pour l’etang de Cieux, nous ne disposons que des donnees sur la 
temperature de l’eau prise a 25 cm de profondeur. Mais pour le lac de Saint-Pardoux, nous 
disposons des donnees prises a plusieurs profondeurs, a savoir 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 
13 et 14 metres. 

Pour bien realiser cette comparaison, il nous fallait utiliser en plus des methodes qui donnent les 
meilleures estimations a l’echelle mensuelle, des methodes qui prennent en consideration la 
variation d’energie stockee dans l’eau sous forme de chaleur. Pour cette raison, nous avons utilise a 
cote des methodes de Boyd et d’Aldomany les methodes de DeBruin-Keijman et de Priestley- 
Taylor. Les resultats des calculs ont ete les suivants : 

1. l’evaporation calculee selon la methode de Boyd pour la periode allant du 20 decembre 2000 
au 28 fevrier 2001 est egale a 40,36 mm pour l’etang de Cieux et est egale a 39,59 mm pour 
le lac de Saint-Pardoux. Si les resultats sont tres proches, c'est parce que les donnees 
meteorologiques utilisees sont presque les memes, car, a l’exception de la temperature de 
l’eau, la seule difference au niveau des donnees meteorologiques etait la temperature de fair 
que nous avons corrigee en tenant compte de la difference d’altitude entre la station 
Limoges-Bellegarde et l’altitude de chaque plan d’eau etudie. L'evaporation calculee pour la 
meme periode selon la methode de Priestley-Taylor est egale a 40,03 mm pour l’etang de 
Cieux et 12,96 mm pour le lac de Saint Pardoux. Nous remarquons que pour l’etang de 
Cieux, cette methode a donne un resultat tres proche de la methode de Boyd. Mais pour le 
lac de Saint-Pardoux, le resultat etait sous-estime. Nous avons obtenu presque le meme 
resultat en utilisant la methode de DeBruin-Keijman qui estime l’evaporation de cette 
periode a 40,22 mm pour l'etang de Cieux et 12,39 mm pour le lac de Saint-Pardoux. Pour 
trouver une explication raisonnable a cet ecart entre l'etang qui a une profondeur moyenne 
depassant legerement 2 metres et le lac qui a une profondeur moyenne trois ou quatre fois 
plus profonde, il nous fallait nous concentrer sur la temperature de l’eau de ces deux types de 
plans d’eau. 

2. La temperature moyenne de l'eau prise a 25 cm de profondeur a l’etang de Cieux pour la 
periode allant du 20/12/2000 au 28/02/2001 etait egale a 6,09 °C. La temperature prise a la 
meme profondeur dans le lac de Saint-Pardoux pour la meme periode etait egale a 6,18 °C. 
Pour aller plus loin, nous avons calcule la temperature moyenne du pro til entier du lac de 
Saint-Pardoux, pour cette periode, qui etait egale a 6,14 °C. En fait, une difference de 0,09 
ou 0,05 °C entre l'etang de Cieux et le lac de Saint-Pardoux est une difference negligeable et 
qui ne depasse pas la marge d’erreur des thermometres utilises. Pour cela et parce que la 
majorite des etudes existantes dans la litterature scientifique confirme que l'evaporation a 
partir des lacs profonds est plus importante que l’evaporation des plans d’eau peu profonds 
dans la periode firoide de l’annee, nous pensons qu'une evaporation de 40 mm du lac de 
Saint-Pardoux pour cette periode peut etre plus acceptable que 12 ou 13 mm. Il convient de 
noter que cela reste une hypothese, car nous n’avons efifectue aucune mesure sur 
l’evaporation des lac profonds comine celui de Saint-Pardoux. 
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3. Une autre explication de cet ecart peut venir du fait qu'a Cieux la bouee est representative de 
l’ensemble de l’etang, tandis que Saint-Pardoux est un lac digite, qui ennoie plusieurs 
alveoles, formant ainsi des bassins ayant chacun un comportement autonome. Or la bouee 
n’etait que dans un seul bassin et peut-etre que les autres bassins avaient un comportement 
thermique different. 

4. L’evaporation calculee selon la methode d’Aldomany pour la periode allant du l er mars au 27 
juillet 2001 etait egale a 599,39 mm pour l’etang de Cieux et a 568,22 mm pour le lac de 
Saint Pardoux. Au contraire de la periode precedente, les methodes de DeBruin-Keijman et 
de Priestley-Taylor surestiment l’evaporation du lac de Saint Pardoux par rapport a l’etang de 
Cieux, car elles estiment l'evaporation de l’etang de Cieux a 601,38 et 624,21 mm 
respectivement et elles donnent des resultats de 762,51 et 787,99 mm respectivement pour le 
lac de Saint Pardoux. 

5. Ces calculs montrent clairement que les trois methodes mathematiques utilisees pour estimer 
l’evaporation de l’etang de Cieux donnent des resultats tres proches (varient entre 599,39 et 
624,21 mm). Mais elles donnent des estimation assez eloignees pour le lac de Saint Pardoux 
(variant entre 568,22 et 787,99 mm). Pour trouver une explication acceptable 
scientifiquement de cet ecart, nous avons pense que l’energie emmagasinee dans l’eau en est 
le responsable principal. Done, nous avons calcule la temperature moyenne de l’eau a l’etang 
de Cieux et au lac de Saint Pardoux pour la periode allant du premier mars au 27 juillet 2001 
et nous avons trouve les resultats suivants (voir la figure. 73). 

6. Selon la figure (73) nous voyons clairement que la temperature de la couche superficielle de 
l’etang de Cieux est plus elevee que celle du lac de Saint Pardoux (1) . Cela peut soutenir le 
resultat obtenu par la methode d’Aldomany, mais pas les resultats obtenus par les deux 
autres methodes, car, si les autres parametres climatiques sont egaux, plus la temperature de 
l’eau est elevee, plus l’evaporation est grande. La figue (73) montre aussi que la temperature 
du profil de l’eau dans le lac de Saint Pardoux n’est plus homogene comme dans le cas de la 
periode precedente (20/12/2000 au 28/02/2001). Cette homogeneite nous pennet de diviser 
le profil d’eau du lac Saint Pardoux en trois couches differentes selon leur importance dans 
le processus d’evaporation : 1- une couche qui a un role modeste dans le processus 
d’evaporation, car sa temperature varie tres lentement par rapport aux autres couches. Selon 
la figure (73), cette couche commence a partir de 7,5 metres de profondeur jusqu’au fond du 
lac ; 2- une couche qui participe au processus d’evaporation de maniere tres active, car sa 
temperature varie beaucoup entre les periodes diume et nocturne. Cette couche occupe la 
partie superieure du profil du lac jusqu’a 2 metres de profondeur ; 3- une troisieme couche 
qui joue un role moins important que la couche superficielle. Cette couche se trouve entre 2 
et 7,5 metres de profondeur. 



Figure. 73 : La temperature moyenne de I'eau calculee pour la periode allant du l e ' mars au 27 juillet 2001 pour 

I'etang de Cieux et pour le lac de Saint Pardoux. 
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La table (59) montre que la methode d’Aldomany donne des resultats legerement superieurs pour 
l'evaporation de l'etang de Cieux par rapport a l'evaporation du lac de Saint Pardoux pendant les 
cinq mo is etudies. La cause par laquelle nous pouvons expliquer cet ecart est la temperature de l’eau 
qui est plus elevee pour l'etang qu’au lac durant cette periode de l’annee. Par contre les deux autres 
methodes surestiment l’evaporation du lac par rapport a celle de l’etang. Nous ne trouvons vraiment 
pas une explication logique de cette surestimation d’evaporation du lac, surtout quand nous voyons 
que la temperature de la couche superficielle de l’etang est plus elevee que celle du lac pendant 
toute cette periode. Pour cela et en attendant des mesures directes sur l'evaporation des lacs coinme 
celui de Saint Pardoux pendant les annees qui viennent, nous pensons que les calculs effectues avec 
la methode d’Aldomany sont les plus proches de la realite. 

Pour conclure cette comparaison, nous pouvons dire que la difference d’evaporation entre l’etang 
de Cieux et le lac de Saint Pardoux pour la periode allant de 20/12/2000 au 27/07/2001 est tres 
petite. Mais il est tres important d’effectuer des mesures directes pendant les quelques annees qui 
viennent pour confirmer ou meme infirmer notre discours. En plus, des mesures directes pour la 
periode allant de debut aout jusqu’a fin novembre seront, a notre avis, tres importantes, car dans 
cette periode de l’annee, l’energie emmagasinee dans la masse d’eau des lacs profonds joue un role 
principal dans le processus d’evaporation. 

Table. 59 : L'evaporation et la temperature moyenne mensuelle de l'etang de Cieux et du lac de Saint Pardoux 

pour la periode (l er mars au 27 juillet 2001) 


Etang Cieux 

Evaporation en (mm) 


Lac St-Pardoux 




Aldomany 

P-T 

D-K 

025 m 

Aldomany 

P-T 

D-K 

025 m 

0,5 m 

lm 

2m 

mars 

64,49 

58,77 

57,98 

9,52 

54,77 

119,80 

118,40 

7,63 

7,59 

7,56 

7,49 

avri 

90,06 

61,95 

61,80 

11,62 

84,07 

82,96 

82,91 

10,36 

10,45 

10,50 

10,33 

mai 

136,64 

193,78 

186,16 

18,09 

12729 

231,78 

223,40 

16,26 

16,30 

16,15 

15,47 

juin 

170,93 

175,58 

167,90 

22,83 

16629 

218,48 

209,58 

CO 

oo 

21,80 

21,64 

20,90 

lau27jiiet 

137,25 

134,13 

127,54 

22,59 

135,79 

134,97 

12822 

22,15 

22,01 

21,79 

2127 
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CHAPITRE IV 


4 - LA PERTE EN EAU D’UN ETANG EST-ELLE SUPERIEURE A 
L'EVAPOTRANSPIRATION FORESTIERE ? 

Sachant que la France possede sur son territoire plus de 250.000 etangs (Bartout et Touchart, 
2013) et compte tenu de rimportance socio-economique et ecologique de ces etangs, des politiques 
de gestion ont ete entreprises ces dernieres annees visant a limiter les impacts de ces amenagements. 
La problematique de la perte en eau constitue Fun d’eux mais les rapports evaluant la quantite d’eau 
« perdue » ne reposent jamais sur des mesures directes sur le terrain. 

Le present paragraphe vise done a apporter des connaissances a la communaute des scientiliqucs 
et des gestionnaires en quantifiant au plus pres cette perte evaporatoire par des mesures directes sur 
le terrain couvrant plus de deux annees hydrologiques completes sur deux types d’etang 
representatifs du Centre-Ouest de la France, qui est le coeur de la France des etangs, a savoir un 
etang pelliculaire avec des plantes aquatiques et un etang profond sans plantes aquatiques. 

L'hypothese principale de ce paragraphe est basee sur une comparaison de la quantite d’eau 
perdue par un etang via l’evaporation directe a partir de sa surface et la transpiration des plantes 
aquatiques si elles occupent une partie de sa surface d’une part, et d’autre part, la quantite d’eau 
perdue par une foret proche de l’etang, possedant la meme superficie, par l’interception et 
l’evapotranspiration potentielle (ETP) calculee selon la methode de Penman-Monteith en prenant en 
consideration toutes les modifications relatives a l’albedo, la resistance de la surface et le coefficient 
cultural qui varie d’une saison a l’autre. II convient de no ter que ce paragraphe s’appuie sur des 
mesures directes de l’evaporation et l’interception effectuees par nous-meme et que les donnees 
meteorologiques que nous avons utilisees pour estimer l'ETP d’une chenaie ont ete collectees sur le 
terrain d’etude. 

Nous allons commencer en comparant un etang sans plantes aquatiques (etang du Chateau) avec 
une chenaie qui possede la meme superficie que l’etang. Ensuite, nous allons comparer un etang 
avec plantes aquatiques occupant environ 33% de sa superficie (etang Cistude) avec une foret de 
chenes qui a une superficie equivalente. 

Nos comparaisons seront effectuees a l’echelle mensuelle. Nous pensons que les resultats de nos 
comparaisons sont fiables pour les mois ou les precipitations utiles depassent l'evapotranspiration 
potentielle (ETP) calculee selon la methode de Penman-Monteith. Nous estimons que les resultats 
peuvent etre acceptables quand les precipitations utiles sont inferieures a l'ETP, a condition que la 
reserve en eau du sol puisse assurer la transpiration des arbres a son taux potentiel" 1 . Avec un 
systeme racinaire developpe les chenes peuvent chercher l’eau a plusieurs metres de profondeur. 
Nous estimons que les chenes ne souffrent pas de stress hydrique pendant les mois de mars, d’avril 
et de mai. Par contre, pour les mois ou les precipitations utiles sont largement inferieures a l'ETP, la 
reserve en eau du sol ne peut plus assurer la transpiration des arbres a son taux potentiel, surtout si 
les racines des arbres n’atteignent pas une nappe d'eau existant a quelques metres dans le sol, les 
resultats de ces mois ne sont done pas fiables, car dans ce cas les arbres vont souffrir d'un stress 
hydrique et, comine nous savons, les arbres vont s'adapter en fermant leurs stomates, done la 
quantite d’eau perdue par la transpiration ne sera plus a son taux potentiel, alors que F etang, lui, est 
toujours alimente en eau. 


(1) En fait, pour confirmer cette hypothese, nous avons besoin des mesures reelle sur l'humidite du sol. Mais, 
malheureusement, nous n'avions pas l'instrument qui nous permet de faire une telle mesure. 
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Avant de commencer les comparaisons entre l’eau perdue via l’evaporation et celle perdue par 
l’evapotranspiration et l’interception, nous pensons qu’il sera tres important de presenter en quelques 
lignes nos mesures effectuees pour estimer l’interception des chenes. 

La table (60) illustre les pourcentages mensuels de l'interception mesuree pour 19 mois 
consecutifs, plus precisement du 07 octobre 2014 au 30 avril 2016. Nos mesures n'ont pas pris en 
compte l’eau qui s’ecoule le long des troncs. Pour cette raison, nous avons utilise les chiffres 
proposee par G. Schnock (1967), pour estimer cette eau. Les chiffres de G. Schnock varient entre 10 
a 15% de la pluie incidente en hiver, et entre 2 a 5 % seulement en ete. Selon nos remarques sur le 
terrain, nous pensons qu’une interception de 15% peut etre la plus adaptee avec les trois mois 
d’hiver (decembre, janvier et fevrier) ; une interception de 10% peut etre utilisee pour les trois mois 
d’automne (septembre, octobre et novembre); le 5% est, a notre avis, largement acceptable pour les 
mois du printemps (mars, avril et mai) et le 2% pour les trois mois les plus chauds et les moins 
arroses de l’annee (juin, juillet et aout). 


La table (60) montre clairement que le pourcentage des precipitations interceptees par les chenes 
varie d’un mois a l’autre et il n’est pas le meme pour le meme mois de deux annees differentes. Nous 
pouvons expliquer cette variation par la densite des feuilles de ce type d’arbres qui varie d’un mois a 
l’autre, du type de precipitations et des conditions climatiques ambiantes. 


Table. 60 : Le pourcentage de precipitations interceptees par les chenes pour la periode allant du 07 octobre 

2014 au 30 avril 2016. Les valeurs sont en (%>). 



La variation d’interception pour le meme mois de deux annees differentes est liee avant tout au 
type de precipitations, car l’interception augmente lorsque les precipitations tombent sous fonne de 
bruine et de petite pluie. Par contre, elle diminue lorsque les precipitations tombent pendant 
quelques minutes sous forme d’averse dense de pluie. 


Parce que nos comparaisons suivantes vont etre effectuees a l’echelle mensuelle, nous allons 
utiliser les valeurs de la colonne "Interception moyenne" {2} dans la table (55) pour estimer la quantite 
d’eau mensuelle interceptee par les chenes. II convient de noter que la valeur moyenne a l’echelle 

(2) L'interception moyenne dans la table (60) est la valeur moyenne des mois pour lesquels nous disposons deux valeurs 
mensuelles. 
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annuelle de nos mesures d’interception est egale a 27,83%. Cette valeur est tres proche du 
pourcentage propose par Nizinski et Saugier (1988) pour l’interception annuelle des chenes qui est 
egale a 28%. 

4.1 - Une comparaison entre la quantite d'eau perdue par un etang profond sans 
plantes aquatiques (l'exemple de l'etang du Chateau) et celle perdue par une 
chenaie possedant la meme superficie que l'etang. 

A l’echelle cartographique plus grande que celle du bassin d’alimentation de nos etangs etudies, 
l’eau infiltree vers les nappes phreatiques n’est pas consideree comine une perte. Pour cela, dans 
notre exemple actuel, nous avons une seule source de perte en eau de l’etang du chateau, soit 
l’evaporation a partir de sa surface qui egale, pour l’annee hydrologique 2014-2015 a 964,33 mm, et 
deux sources pour la chenaie, a savoir l’evapotranspiration et l'interception. 

Pour le calcul de l'ETP selon la methode de Penman-Monteith, nous avons pris en consideration 
des petits details qui, s'ils sont negliges, peuvent conduire a un ecart significatif au niveau de l'ETP 
calculee. Ces petits details sont les suivants : 

1. pour l’albedo des chenes : nous avons utilise la valeur proposee par A. Cailleux (1974) qui 
est egale a 0,18, car un albedo de 0,07, semblable a celui de l’eau, va surestimer la partie 
d’energie solaire, en consequence surestimer l’evapotranspiration potentielle ; 

2. pour la vitesse du vent: en sachant que la hauteur moyenne des chenes est egale a 20 
metres. La vitesse du vent prise a 1,5 metre au-dessus de la surface de l’etang du Chateau, ne 
represente surement pas la vitesse du vent a 10 metres (hauteur a laquelle nous devons 
connaitre la vitesse du vent pour l'utiliser dans le calcul de l'ETP de ces arbres). Pour obtenir 
la vitesse du vent a cette hauteur, nous avons utilise l’equation (74, page. 240). 

3. cornme les chenes sont des arbres a feuilles caduques, leur capacite a transpirer va etre 
differente d'une saison a l’autre. Pour cela, l'utilisation d’un coefficient cultural sera 
indispensable. Selon notre recherche bibliographique, nous n’avons pas trouve de coefficient 
cultural concemant les chenes, nous avons done utilise le coefficient cultural d'un pommier 
car c’est aussi un arbre a feuilles caduques. Le coefficient des pommiers est egal a 0,5 de 
l'ETP calculee pour les mois d’hiver (decembre, janvier et fevrier) ; a 0,95 pour les mois 
d’automne (septembre, octobre et novembre) et a 1,2 pour le reste de l’annee. 

La figure (74) montre que la perte en eau d'un plan d’eau fibre sans plantes aquatiques (l’exemple 
de l’etang du Chateau) est proche de celle d’une foret de chenes pendant la majorite des mois de 
l’annee. Nous pensons, cornme la table (61) le montre, que les chenes ne souffrent d’un stress 
hydrique considerable que pendant les mois de juin-2015 et de juillet-2015. Ce stress hydrique nous 
permet de dire que l’evapotranspiration reelle pour ces mois est, peut-etre, inferieure aux valeurs 
calculees selon la methode de Penman-Monteith. Si les sornmes annuelles mentionnees dans la table 
(61) montrent que la difference entre la perte de l’eau de l’etang et celle de la foret ne depasse pas 10 
mm, nous pensons, en prenant le stress hydrique en compte, qu’une difference de 100 mm en faveur 
de l’etang va etre largement acceptable, car pendant le temps ou l’eau evapore a partir de la surface 
de l'etang librement, les arbres vont controler la perte d’eau via le processus de transpiration en 
fermant (partiellement ou completement) leurs stomates. Mais cornme il n’existe pas, pour le 
moment, de vraies mesures de l'evapotranspiration reelle des chenes et parce que nous ne disposons 
pas des mesures directes pour confirmer la souffrance des arbres d’un stress hydrique pendant les 
mois de juin et de juillet, ce chiffre de 100 mm de difference doit etre utilise avec beaucoup de 
prudence. 
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Septembre-14 Octobre-14 No/embre-14 Decembre-14 Janvier-15 Fevrier-15 Mars-15 Awl-15 Mai-15 Juin-15 Jufllet-15 Aout-15 


Figure. 74 : La perte en eau a partir de I'etang du Chateau et de la chenaie voisine pour I'annee hvdrologique 

2014-2015. 

Table. 61 : La comparaison entre la quantite en eau perdue de I’etang du Chateau et celle perdue par une 

chenaie voisine en details 
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4.2 - Une comparaison entre la quantite d'eau perdue par un etang pelliculaire 
avec des plantes aquatiques (l'exemple de l'etang Cistude) et celle perdue par 
une chenaie possedant la meme superflcie que l'etang. 

La presence des plantes aquatiques dans l’etang provoque une nouvelle source de perte d’eau via 
la transpiration de ces plantes. Comine l’eau dans ce cas n’est pas un facteur limitant, le processus de 
transpiration vegetale va se produire dans ses limites maximales. Par contre, les chenes vont fenner 
leurs stomates pendant les periodes de stress hydrique afin de reduire leurs pertes en eau. 

Si la mesure de l’evapotranspiration reelle des chenes n’a pas ete realisee jusqu'a nos jours en 
raison du manque d’instruments capables de mesurer l’evapotranspiration de ces grands arbres (1) , 
beaucoup d’etudes ont ete effectuees pour estimer et meme mesurer l’evapotranspiration des plantes 
aquatiques et comparer la perte en eau d’une petite zone humide recouverte par differents types de 
plantes aquatiques avec l'evaporation a partir d'une surface d’eau libre. 

En fait, les resultats de ces etudes sont assez differents. Nous pouvons les classer en quatre 
categories : 

1. la premiere est celle qui dit que l’evaporation a partir d’une surface d’eau libre est toujours 
superieure a l’evapotranspiration des plantes aquatiques. Les chercheurs qui adoptent cette 
hypothese expliquent leur theorie par 1- l'augmentation de l'humidite relative de la couche 
limite (2) , 2- la diminution de la vitesse du vent, car ces plantes forment un obstacle en face 
du vent, 3- l’augmentation de l’albedo qui provoque une diminution de l’energie solaire 
participant au processus d'evaporation et 4- la resistance aerodynamique des plantes qui 
reduit la quantite d’eau perdue par l’evapotranspiration de ces plantes (Bernatowicze et al., 
1976 ; Brix, 2006) ; 

2. la deuxieme categorie propose qu’il n'y a pas de difference entre la quantite d’eau perdue par 
l’evaporation des plans d’eau et celle perdue par les plantes aquatiques, surtout quant le plan 
d’eau a une superflcie inferieure a un hectare (Koerselman et Beltman, 1988) ; 

3. la troisieme categorie dit que l’evaporation d’une surface d’eau libre est superieure a 
l’evapotranspiration (ETp) des plantes aquatiques pendant une periode de l’annee, mais elle 
est inferieure de l'ETp pendant la periode ou les plantes se trouvent dans leur stade de 
croissance maximale (DeBusk et al., 1983) ; 

4. la derniere categorie voit que l'evapotranspiration des plantes aquatiques est toujours 
superieure a l’evaporation d’une surface d’eau libre (Rashed, 2014). 

En realite, selon nos mesures directes sur l’evapotranspiration du jonc, de la feve et des lentilles, 
nous pensons que la troisieme et la quatrieme categories sont les plus proches de la realite, surtout 
quand nous savons que l’etude de A. Rashed (2014) s'est appuyee sur des mesures quotidiennes 
effectuees pour plusieurs types de plantes aquatiques et pour une periode de 17 mois consecutifs 
(voir la table. 62) 


(1) Nous pouvons imaginer le volume du lysimetre dont nous avons besoin pour realiser une telle mesure et le prix d'un 
tel instrument. 

(2) La couche limite est une petite couche de quelques centimetres d’epaisseur presente juste au-dessus de la surface 
evaporante. 
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Table. 62 : Les coefficients culturaux mensuels de plusieurs types de plantes aquaticjues (le Lemna, la Jacinthe, 
I'herbe de Torpedo, le Cattail et les Roseaux). Source : (Rashed, 2014, p. 122) 


Tabic 3 Monthly plants K t . referenced to open water evaporation. K. ETp/ET b . 


Date 

Duckweeds 


Hyacinth 

Torpedo grass 

Cattail 


Reeds 


L 

R 

L 

R 

L 

R 

L 

R 

L 

R 

Apr-08 

1.69 

1.85 

1.85 

1.96 

2.13 

2.49 

1.53 

1.46 

1.48 

1.86 

May-08 

1.69 

1.85 

1.84 

1.96 

2.07 

2.22 

1.53 

1.46 

1.48 

1.86 

Jun-08 

1.58 

1.67 

1.63 

1.76 

2.02 

1.95 

1.55 

1.42 

1.40 

1.68 

Jul-08 

1.47 

1.58 

1.70 

1.89 

1.91 

1.89 

1.56 

1.66 

1.37 

1.59 

Aug-08 

1.26 

1.49 

1.58 

1.75 

1.29 

1.42 

1.67 

1.84 

1.55 

1.71 

Scp-08 

1.60 

1.86 

2.03 

2.24 

1.73 

1.91 

2.01 

2.21 

1.91 

2.05 

Oct-08 

1.41 

1.61 

1.69 

1.86 

1.66 

1.77 

1.81 

2.01 

1.55 

1.71 

Nov-08 

1.82 

1.87 

2.19 

2.21 

2.15 

2.05 

2.35 

2.32 

2.00 

2.04 

Dcc-08 

0.95 

0.84 

1.34 

1.29 

1.15 

1.27 

1.43 

1.51 

1.00 

1.17 

Jan-09 

0.58 

0.55 

0.80 

0.89 

0.71 

0.88 

0.85 

1.07 

0.59 

0.79 

Feb-09 

0.56 

0.60 

0.76 

0.86 

0.67 

0.81 

0.82 

0.73 

0.62 

0.78 

Mar-09 

0.44 

0.49 

0.65 

0.72 

0.56 

0.56 

0.68 

0.61 

0.57 

0.63 

Apr-09 

0.94 

1.02 

1.19 

1.34 

1.14 

1.24 

1.24 

1.27 

1.09 

1.21 

May-09 

1.04 

1.14 

1.24 

1.37 

1.23 

1.34 

1.25 

1.37 

1.18 

1.30 

Jun-09 

1.03 

1.12 

1.25 

1.42 

1.25 

1.39 

1.29 

1.44 

1.20 

1.34 

.lul-09 

0.97 

1.06 

1.24 

1.38 

1.27 

1.37 

1.30 

1.40 

1.22 

1.34 

Aug-09 

1.04 

1.16 

1.44 

1.61 

1.43 

1.58 

1.52 

1.66 

1.40 

1.54 

Average -1 

1.03 

1.11 

1.32 

1.43 

1.25 

1.35 

1.38 

1.47 

1.19 

1.33 


* Average of the period Sep. 08-Aug. 09. L = shorter to taller plants. R = taller to shorter plants. 


Parce que les coefficients culturaux des plantes aquatiques mentionnees dans la table (62) sont 
calcules en comparant avec l'evaporation mesuree d'une surface d’eau libre et non pas en comparant 
avec l'evaporation calculee selon une des methodes mathematiques, nous allons utiliser les valeurs 
mensuels de ces coefficients culturaux de cette table dans la suite de ce paragraphe. 


En sachant que les plantes aquatiques qui occupent un tiers de la surface de l’etang Cistude sont 
principalement des roseaux, nous allons done utiliser les valeurs moyennes de la colonne intitulee 
"Reeds" dans la table precedente. La table (63) montre les valeurs que nous avons utilisees dans la 
suite de ce paragraphe comme coefficients culturaux mensuels des roseaux. 

Table. 63 : Les valeurs moyennes mensuelles du coefficient cultural (Kc) des roseaux calculees par rapport a 
l'evaporation mesuree dans un bac evaporatoire de classe A. D'apres A. Rashed, 2014 


Mots 

Janvier 

Fevrier 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aout 

Sept. 

Octo. 

Nove. 

Dece. 

Annuel 

Kc 

0,69 

0,7 

0,6 

1,41 

1,45 

1,41 

1,38 

1,55 

1,98 

1,63 

2,02 

1,09 

1,33 


Concemant le calcul de la perte en eau par l’etang Cistude et par une chenaie de la meme 
surface, nous l’avons effectue selon les etapes suivantes. 


1. Pour estimer l'evapotranspiration de la partie de l’etang Cistude occupee par les roseaux, 
nous avons multiplie la somme mensuelle de l’evaporation mesuree a l'etang Cistude par 
le coefficient cultural du mois concerne. Ensuite, nous avons multiplie ce resultat par 
0,33 qui represente le tiers de la surface de l'etang. 

2. Pour estimer l'evaporation a partir de la partie libre des roseaux de l’etang, nous avons 
multiplie la somme mensuelle de l’evaporation mesuree par 0,67 qui represente les deux 
tiers restant de la surface de l’etang. 

3. La somme des deux processus precedents represente les pertes mensuelles en eau de 
l'etang Cistude. 
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4. L'evapotransperation de la chenaie a ete calculee comme dans le paragraphe precedent 
(4.1). 

La table (64) montre les details des calculs que nous avons effectues pour estimer la perte en eau 
de l’etang Cistude et d’une chenaie voisine. Dans cette table, nous voyons qu'a l'echelle annuelle, les 
pertes en eau de l’etang et de la chenaie sont tres proches (la difference est presque 25 mm en faveur 
de l’etang). A l’echelle mensuelle aussi, la difference entre les pertes calculees depasse rarement 25 
mm. Mais, a cette echelle, il faut prendre en consideration que la pluie utile est inferieure a l'ET des 
arbres pour sept mois de cette annee hydrologique 2013-2014 qui a rccu une quantite de pluie 
depassant largement la moyenne des quarante dernieres annees en Brenne. Pour cette raison, et 
parce que, a l’exception des structures geologiques rares dans notre region d’etude, il est impossible 
qu'une foret transpire, a l’echelle pluriannuelle, une quantite d’eau depassant celle qu’elle recoil par 
precipitations, nous pensons que l’evapotranspiration reelle d'une chenaie est tres inferieure aux 
1059 mm obtenus par les calculs et qui ne peuvent etre atteints qu'a la condition que les arbres ne 
souffrent d'aucun stress hydrique. 

Pour conclure sur les chapitres (4.1) et (4.2), nous pouvons dire : 

1. puisque l’annee hydrologique 2014-2015 (annee de mesure sur l’etang du Chateau dans la 
region Limousin) etait parmi les plus chaudes des quarante dernieres annees, et les 
precipitations enregistrees durant cette annee ont ete tres proches de la moyenne de cette 
region, nous pensons, compte tenu du deficit hydrique pendant les mois d’ete, qu'une 
difference de 100 a 150 mm entre la perte en eau d’un plan d’eau libre qui ne possede pas de 
plantes aquatiques sur sa surface et d’une foret de chenes peut etre largement acceptable. 
Mais il faut savoir que cette difference devient egale a zero ou presque si le systeme 
racinaire des arbres reussit a assurer les apports en eau qui permettent aux arbres de 
transpirer a leur taux potentiel ou maximal; 

2. pour notre deuxieme exemple (etang avec des plantes aquatiques), il faut savoir que bien 
que l’annee hydrologique 2013-2014 etait aussi panni les plus chaudes des quarante 
dernieres annees, elle a rccu des precipitations depassant largement la moyenne de cette 
region (La Brenne). Nous pensons done que la quantite d’eau perdue via l'evapotranspiration 
reelle d’une foret de chenes (surtout les forets qui se trouvent en tete du bassin et qui ne 
recoivcnt les apports d’eau que par les precipitations) va etre inferieure, au moins, de 200 a 
300 mm a celle perdue par un etang avec des plantes aquatiques. 

Cette conclusion nous permet de poser la question suivante : est-ce que les etangs de la region 
Centre-Ouest de la France sont les responsables de l’etiage estival des reseaux hydrographiques de 
cette region ?. Pour connaitre la reponse a cette question nous vous invitons a lire le paragraphe 
suivant. 
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Table. 64 : Les details de calcul de la perte d'eau de 
I'etang Cistude et d'une chenaie de la meme superficie 
pour I'annee hydrologiques 2013-2014. tous les 
chiffres sont en (mm) 


Figure. 75 : La perte en eau de I'etang Cistude via 
/'evaporation et LET des roseaux et d'une chenaie 
via I'ETP et /'interception pour I'annee 
hydrologique 2013-2014 
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CHAPITRE V 


5 - EST-CE QUE LES ETANGS DU CENTRE-OUEST DE LA FRANCE SONT 
LES RESPONSABLES DE L'ETIAGE ESTIVAL DES RESEAUX 
HYDROGRAPHIQUES ? 

Plusieurs rapports administratifs mentionnent en France que les etangs participent grandement a 
l’assechement des cours d’eau, en particulier durant Fete, du fait de la perte d’eau provoquee par le 
phenomene evaporatoire. Par exemple, dans une etude realisee pour le compte de la commune de 
Giat par Aqua Concept Environnement-BCEOM (mai 2008), les auteurs disent en ce qui concerne 
les etangs : « Ces retenues reduisent sensiblement la ressource en ete par evaporation et delivrent 
des eaux rechauffees ». Un autre exemple, dans un rapport officiel issu de la prefecture de la region 
Pays de la Loire intitule "Quelle qualite des eaux dans notre region ? Ou et comment agir en priorite 
?", plus precisement, dans le bilan qu'ils cherchent a mettre en oeuvre alin de lutter contre la 
degradation des milieux humides, ils ont mis l’accent sur la necessity de limiter le gaspillage des 
ressources en eau et de mettre en place de mesures d’economies d’eau, en particulier en ete, et 
travailler pour trouver une solution pour reduire la quantite d’eau perdue au cours de cette periode 
par l'evaporation des plans d’eau. 

En sachant que l’etude effectuee par BCEOM (2008) s'est appuyee sur des hypotheses theoriques 
sans aucune mesure directe sur le terrain et en repondant a l’objectif initial du bilan de la prefecture 
de la region Pays de la Loire, nous pensons qu'il sera tres important d’essayer de trouver une 
reponse qui s’appuie sur des mesures directes pour confirmer ou infirmer la responsabilite des 
etangs de l'etiage estival des reseaux hydrographiques de notre region d’etude. 

Pour cela, nous allons montrer deux exemples differents. Le premier porte sur les etangs de la 
Brenne existant dans le bassin versant de la Claise et le deuxieme concemant les etangs limousins. 

5.1 - Les etangs de la Brenne sont-ils responsables de l'etiage estival de la 
Claise ? 

Si nous acceptons qu'a l’echelle de la France l’influence des etangs sur les ressources en eau peut 
etre negligeable, a cause de leur superficie cumulee qui ne represente que 0,48% de la superficie du 
pays'", ce pourcentage, a l’echelle regionale ou a l’echelle du bassin versant d’un cours d’eau, peut 
etre 10 fois (voire plus) plus grand. Done, pour les regions ou les etangs composent un element 
essentiel et occupent une surface plusieurs fois plus grande que la moyenne nationale, une etude de 
l’influence de ces etangs sur les ressources en eau va etre de grande valeur pour les gestionnaires et 
toutes les autres personnes concernees. 

Le nombre d’etangs existant dans le bassin d’alimentation de la Claise (1183,9 km 2 ) et qui ont 
une superficie depassant 0,1 ha est egal a 2 392 etangs. Ces etangs occupent une superficie egale a 6 
630 ha. Le pourcentage de leur superficie totale par rapport a la superficie du Bassin versant de la 
Claise egale a (66,3 / 1183,9 = 0,056), soit 11,67 fois plus grand que celui des etangs a l’echelle de 
la France Metropolitaine. Les etangs se trouvent essentiellement dans la tete et la partie centrale du 
bassin versant de la Claise (voir la carte. 12) 


(1) Selon les travaux de P. Bartout, la superficie totale des etangs fran 9 ais existant dans la France metropolitaine (543 
965 km 2 ) est egale a 262 605 ha. Cette superficie n'egale que 0,48% de la surface de la France metropolitaine. 
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Parce qu'il est tres difficile (voire impossible) pour une seule personne de faire des mesures 
chevauchantes pour les 2 392 etangs existant dans le bassin d’alimentation de la Claise, nous avons 
choisi l’etang Cistude qui represente la grande majorite des etangs situes dans ce bassin pour realiser 
nos mesures quotidiennes sur les diffc rentes composantes du bilan hydrologique. Ensuite, nous 
avons generalise les mesures de cet etang aux autres etangs du bassin et voici les resultats que nous 
avons obtenus : 

1. Selon nos mesures faites pendant l’annee hydrologique 2013-2014, nous avons remarque 
qu'a partir du 30 mars 2014 il n'y avait plus de debit entrant, ni de debit sortant de l'etang 
etudie. Et toutes les precipitations tombees a partir de cette date sont restees dans l'etang et 
en consequence, il n'y avait plus d’eau sortant de l’etang pour arriver a la Claise. Comine 
nous habitions a 6 km de l'etang Cistude et nous faisions le trajet aller-retour chaque jour 
pour prendre les mesures quotidiennes, cette remarque etait la meme pour tous les etangs 
sur notre chemin avec un decalage de quelques jours d'un etang a l'autre. 

2. Cette remarque nous permet, peut-etre, de dire que oui les etangs situes dans le bassin de la 
Claise sont les responsables de son etiage estival. Mais, est-ce que nous pouvons estimer de 
combien ces etangs ont baisse le debit de cette riviere ?. Pour repondre a cette question nous 
proposons de dcfinir la periode estivale comine la periode allant du l er avril jusqu'a la fin 
aout. Les precipitations enregistrees au bord de l’etang Cistude pour cette periode etaient 
egales a 417,24 mm. 

3. En sachant que chaque 1 mm de precipitations egale a une quantite d’eau de 10 m 3 par 
hectare, nous estimons que les etangs existant dans ce bassin versant ont re?u une quantite 
d’eau egale a (417,24 * 10 * 6 630 = 27 663 012 m 3 ). Si la totalite de cede quantite etait 
arrivee a la Claise, elle aurait augmente son debit de (27 663 012 / (153 * 86400) = 2,09 
m 3 /s) ou : 153 est le nombre de jours dans la periode ; 86400 est le nombre de secondes 
dans un jour (24 heures), soit plus de 46,5% de son debit mo yen annuel estime de 4,5 m 3 /s. 

4. En fait, dans la nature, il est tres rare que la totalite de la pluie tombee sur un bassin arrive 
jusqu'au cours d’eau qui conduit ces eaux a un autre cours d’eau ou a la mer. Done, pour 
bien comprendre l’importance de l'influence des etangs sur l'etiage estival de la Claise, il 
faut la comparer avec l’influence d'autres occupations du sol. Pour cela, nous proposons 
qu'une foret de chenes va remplacer tous les etangs de ce bassin. Nous proposons aussi que 
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la totalite des precipitations utiles (1> (voir la table. 64, colonne "Pluie utile" pour les mois 
concernes) va arriver a la Claise. Le resultat dans ce cas est : (227,78 mm * 6630 ha) =15 
101 814 m 3 de precipitations utiles. Cette quantite d’eau provoque une augmentation du 
debit de (15 101 814 / (153*86400) = 1,42 m 3 / s, soit une augmentation de 30% par rapport 
au debit moyen annuel de cette riviere. 

5. Comme nos calculs le montrent, l’absence d'etangs de ce bassin versant pourrait augmenter 
le debit de la Claise pendant la periode estivale, au maximum, de 30%. Mais, il est tres rare 
(voire impossible) que la totalite de la pluie utile arrive jusqu'au lit de la riviere, car une 
partie de cette pluie va etre absorbee par le systeme racinaire des arbres, une partie va 
s'infiltrer vers les nappes phreatiques et la partie restante qui va continuer son chemin 
jusqu'a la Claise peut etre tres petite (voire negligeable), surtout pour cette periode de 
l’annee (stade de croissance active, diminution de l'humidite du sol...etc). Pour ces raisons, 
nous pouvons dire que si les etangs de la Brenne ont vraiment une influence negative sur le 
debit estival de la Claise, cette influence est marginale quand nous la comparons avec 
l’influence d’autres types d’occupations du sol comme les champs cultives, les prairies et 
,surtout, les forets. Cette conclusion nous permet de poser la question suivante : est-ce que 
les precipitations tombees sur les etangs pendant la periode estivale sont perdues par 
l'evaporation ou sont-elles seulement stockees dans ces etangs ?. 

6. Pour repondre a la question precedente nous avons compare le marnage de l'etang Cistude 
et [’evaporation mesuree. Les donnees dont nous disposons montrent que le marnage de 
l’etang Cistude entre 08 fevrier et 25 aout 2014 etait egale a 171 mm ; L'evaporation 
mesuree pour la meme periode etait de 708,87 mm. La difference entre l'evaporation et le 
marnage de l'etang etait de 537,87 mm. Done d’ou vient cette eau ?. En effet, les 
precipitations tombees pendant cette periode sont de 536,7 mm soit presque egales a la 
difference entre le marnage de l’etang et l’evaporation mesuree. Est-ce que cette congruence 
des chiffres nous pennet de dire que les pluies tombees a la surface de l’etang pendant la 
periode estivale ont ete stockees dans l’etang? 

7. En fait, il faut savoir que bien que l'etang Cistude n'ait pas de debit entrant, ni sortant pour 
la periode allant de 30 mars au 25 aout 2014, il a re$u des quantites en eau venant de la 
petite surface (4,3 ha) situee juste autour de l’etang, par ruissellement direct, surtout pendant 
et apres les averses denses. Done, ces quantites sont perdues par l’evaporation. Quel est le 
volume correspondant ?. 

8. Apres avoir calcule le deficit d’ecoulement, pour la periode allant du 30 mars au 25 aout 
2014, a partir de l’abaque mis au point par « l’hydrologue allemand Wundt, partiellement 
modifie par les franca is Coutagne et Parde » (Guilcher, 1965, p.268) nous avons trouve qu'il 
etait egal a 400 mm. Les precipitations pour la meme periode etaient egales a 417,24 mm et 
done le ruissellement pour cette periode peut etre estime a (417,24 - 400 mm) * 4,3 ha = 
741,32 m 3 . Cette valeur est faible par rapport aux valeurs calculees sur l’etang lui-meme. 
Cela nous permet de dire que la plupart des eaux (pres de 94% dans cette etude) qui 
n’arrivent plus a la Claise sont stockees dans les etangs de la Brenne. 

Pour conclure sur l’etiage de la Claise, nous pensons que nous avons explique en details pourquoi 
les etangs existant dans le bassin versant de cette riviere peuvent etre consideres partiellement 
comme responsables de la baisse du debit estival de la Claise. 


(1) En fait, nous savons qu'une partie des precipitations utiles va etre utilisee dans le processus de transpiration des 
arbres de cette foret, mais nous proposons que la totalite des eaux arrive a la Claise pour montrer que la presence ou 
l'absence des etangs ne provoquera pas de grand changement au niveau du debit de cette riviere, surtout, pendant la 
periode estivale. 
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5.2 - Les etangs limousins peuvent-ils assurer un bon debit pour les reseaux 
hydrographiques pendant la periode estivale. L'exemple du bassin versant de la 
Glane. 

En fait, l’une des caracteristiques qui distinguent les etangs du Limousin de ceux de la Brenne est 
que les debits entrant et sortant de la grande majorite des etangs limousins sont permanents pendant 
toute l’annee, meme pour ceux qui se trouvent en tete du bassin et qui ont un bassin d’alimentation 
tres petit. L'etang du Chateau, qui se trouve etre le plus en amont de son bassin, est un bon exemple 
de ce type d’etangs, car ses debits entrant et sortant sont deja permanents, alors que la superficie de 
son bassin d’alimentation n’est que de 17 ha. 

En prenant cette remarque en consideration, nous pouvons estimer comine suit la quantite d’eau 
en provenance des etangs qui peut rejoindre les reseaux hydrographiques du Limousin : 

• P. Bartout (2006) mentionne que la region Limousin contient 22 788 plans d'eau avec une 
superficie totale de 16 474,13 hectares. 

• La majorite de cette superficie (13067,8 / 16474,1 = 79%) conceme des plans d’eau 
profonds (leur profondeur maximale depasse 2 metres) ou le debit sortant est permanent 
pendant toute l’annee. 

• Comine dans l’exemple des etangs de la Brenne, nous posons que la periode estivale de 
l’annee est celle qui commence le premier avril et Unit le 31 aout. Les precipitations 
tombees au bord de l’etang du Chateau pour cette periode de l’annee 2015 ont ete egales a 
257 mm. 

• En generalisant ces chiffres a la totalite de la region du Limousin nous trouvons que la 
quantite d’eau tombee a la surface des etangs de cette region pendant la periode estivale est 
egale a 42 338 514 m 3 , dont 33 447 426 m 3 sont sortis des etangs pour rejoindre les reseaux 
hydrographiques de cette region. 

• Cette quantite de 33 447 426 m 3 pour cinq mois correspond a un debit de 2,53 m 3 par 
seconde. 

• Si une foret de chenes rcmplacait les etangs de cette region, nous devons prendre en 
consideration qu'une bonne partie des precipitations tombees au-dessus de la foret serait 
perdue par 1’ interception, surtout pendant cette periode ou les feuilles des arbres 
augmentent leurs capacite a intercepter l’eau ; une autre partie de ces precipitations serait 
stockees dans le sol pour compenser le manque d’humidite resultant de l’absorption de l’eau 
du sol par les racines des arbres, afin d'assurer le processus d’evapotranspiration. C'est 
pourquoi la partie restante des precipitations pouvant rejoindre les reseaux hydrographiques 
serait, dans ce cas, beaucoup plus petite que dans le cas precedent. Nous l'estimons a moins 
25% des precipitations estivales. En effet, d’apres la (Table. 61, p. 255) nous remarquons 
que l'ETP calculee selon la fonnule de Penman-Monteith depasse la pluie utile de tous les 
mois de la periode estivale (d’avril a aout). Cela signifie que la totalite de ces pluies doit 
etre utilisee pour compenser le manque d’humidite du sol. On peut pourtant estimer que, 
bien que les precipitations de cette partie de l’annee tombent souvent sous forme de fortes 
averses, une partie des precipitations peut quand meme ruisseler et rejoindre les reseaux 
hydrographiques. II est probable que le pourcentage soit nettement inferieur a 25 %, mais, 
afin de proposer un plafond, nous avons choisi ce seuil maximal. Cela veut dire qu'une 
quantite de seulement 10 584 628,5 m 3 (en fait, vraisemblablement moins, selon notre 
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remarque precedente) rejoindrait les reseaux hydrographiques de la region Limousin si les 
etangs etaient remplaces par une foret de chenes. Cela fournirait un debit estival de 0,8 m 3 
par seconde. 

• D'apres la comparaison des deux occupations du sol, nous pouvons dire que la presence des 
etangs dans la region Limousin assure une augmentation du debit estival egale a 1,7 m 3 /s. 

Les calculs precedents montrent que les etangs limousins ont une action benefique sur le debit 
estival de cette region. Cependant, ce resultat, certes parlant, doit etre utilise avec prudence, car 
dans cette exemple, nous avons accepte de generaliser les precipitations mesurees au bord de l’etang 
du Chateau a la totalite de la region Limousin. Le chiffre initial de 42 338 514 m 3 , sur lequel repose 
la suite des calculs, est en fait une approximation fondee sur cette extrapolation. Par consequent, des 
changements d’echelles sont necessaires. II est clair qu’une precision plus grande est apportee a 
chaque fois que nous subdivisons le Limousin en bassins plus petits. Nous avons choisi le bassin de 
la Glane pour effectuer cet emboitement d’echelles et affiner ainsi les calculs. 

Le bassin de la Glane a l’avantage d’etre le bassin hydrographique le plus proche de la station 
Meteofrance regionale de Limoges-Bellegarde, puisque celle-ci se trouve a quelques centaines de 
metres seulement de la ligne de partage des eaux entre le ruissellement direct vers la Vienne et les 
petits tributaires meridionaux de la Glane. Le regime hydrologique de cette riviere est aussi bien 
connu grace a la station limnimetrique du Derot. C’est dans le bassin de la Glane que se trouve le 
plus grand etang de la Haute-Vienne, celui de Cieux, instrumente de fa 9 on tres precise par les 
geographes limnologues des universites de Limoges et Orleans a partir de 1998 et erige par eux en 
Plan d’Eau de Recherche Experimental (Touchart et al., 2002). C’est au bord de l’etang de Cieux 
qu’avaient ete faites les toutes premieres mesures directes d’evaporation par bac evaporatoire 
(Nion, 2002, 2003). Plus recemment, en 2008 et 2010, c’est le bassin de la Glane qui a ete choisi 
par le Syndicat d’Amenagement du Bassin de la Vienne pour ses campagnes de mesures de 
cyanobacteries et le Contrat de Restauration et d’Entretien Vienne moyenne et Glane, puis c’est ce 
meme bassin qui a ete mis en avant par l’EPTB Vienne dans sa « strategic etangs ». 

Dans les pages suivantes nous allons essayer de quantifier l’effet des occupations du sol du 
bassin versant de la Glane autres que celle des etangs sur le debit estival de cette riviere. Pour 
realiser cette etude, nous prenons en compte les donnees reelles concernant le nombre d’etangs 
existant dans les limites de ce bassin et leur superficie totale, le pourcentage de terrains occupes par 
les Forets, prairies, champs cultives et les valeurs moyennes des precipitations mensuelles (1) de la 
periode estivale. 

Le BV de la Glane qui s'etend sur une superficie de 309,56 km 2 , se trouve dans la grande 
majorite de sa surface dans le departement de la Haute-Vienne et une petite partie (ouest-nord- 
ouest) de sa surface existe dans le departement de la Charente. II contient 972 plans d’eau d’une 
superficie depassant 100 m 2 . La superficie totale de tous ces plans d’eau est egale a 499,7 ha (voir la 
Carte. 13). Selon ces chiffres nous trouvons que les plans d’eau occupent pres de 1,6% de la surface 
du BV de la Glane, soit 3,35 fois plus grande que la moyenne nationale. 

Comine la majorite des etangs limousins, la plupart (70 %) des etangs existant dans le bassin 
versant de la Glane ont des debits entrant et sortant permanents pendant toute l’annee. 

En utilisant les donnees de la (Table. 65) nous trouvons que la valeur moyenne des precipitations 
tombees pendant la periode estivale a la surface du BV de la Glane est egale a 402 mm. 


(1) Ces valeurs moyennes mensuelles des precipitations ont ete calculees pour les quarante demieres annees. 
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Bassin versant de la Glane 


Carte. 13 : Le bassin versant de la Glane. 

Table. 65 : Les valeurs moyennes mensuelles des precipitations tombees pendant la periode estivale des quarante 
dernieres annees (donnees issues de la station Limoges-Bellegarde). 


Mois 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aout 

Precipitations en mm 

88 

95 

74 

69 

76 


Selon les chiffres precedents nous trouvons que la quantite moyenne de l'eau qui sort des etangs 
de ce bassin versant pour rejoindre la Glane est egale a (402 mm * 70% * 499,7 ha = 1 406 155,8 
m 3 ). Cette quantite augmente le debit estivale de la Glane de 106,4 litre par seconde. 


Ce chiffre (106,4 litres par seconde) represente pres de 4 % du debit mo yen de la periode 
estivale qui est, selon le SANDRE (1) et la Banque Hydro, est egal a (2,705 m 3 / s). 

Table. 66 : Les valeurs moyennes mensuelles de debit de la Glane mesure a Saint-Junien (Le Derol). Source : 
http://www.hvdro.eaufrance.fr/stations/L0813010&procedure=svnthese 


Mois 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aout 

Debit de la Glane m 3 / s 

5,19 

4,11 

2,4 

U 

0,72 


Selon cet exemple, nous pouvons dire que les etangs existant dans le bassin versant de la Glane 
jouent un role plutot positif sur le debit estival de cette riviere. 


Pour aller plus loin dans la comprehension de l’influence des etangs du BV de la Glane sur son 
debit estival, il est tres important de noter que nous ne disons pas que ces etangs ne provoquent pas 
de pertes en eau par l’evaporation, mais par rapport aux autres occupations du sol, les etangs 
peuvent augmenter le debit estival de cette riviere. Notre hypothese pour justifier la remarque 
precedente s’est appuyee sur la quantite de precipitations utiles. CommenQons par les etangs, surtout 
les etangs sans helophytes qui ont un debit sortant permanent pendant toute l’annee : la totalite des 
precipitations tombees a leur surface entre directement dans le reseau hydrologique de ce BV. A 
l’inverse de l’exemple des etangs de la Brenne, ces eaux ne sont pas stockees dans les etangs, elles 
sortent pendant les quelques heures qui suivent les averses pour rejoindre les cours d’eau qui, a leur 
tour, les transportent pour rejoindre les grandes rivieres de la region comme la Vienne. Par contre, 
les autres occupations du sol, surtout les forets de chenes, de hetres et de coniferes ont un autre 
comportement. Ici une grande partie des precipitations tombees entre avril et septembre est 
interceptee par ces arbres, done elle revient a l’atmosphere avant de faire partie du cycle 


(1) SANDRE : le Service d'Administration Nationale des Donnees et Referentiels sur l'Eau. 
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hydrologique du BV. Les eaux qui atteignent le sol pour ces forets vont etre divisees en plusieurs 
parties, l’une va etre utilisee par ces arbres pour assurer leur transpiration, une partie va s’infiltrer 
vers les nappes phreatiques et la partie restante va rejoindre les reseaux hydrographiques de cette 
region. Nous estimons cette demiere partie a moins de 25% des precipitations tombees pendant la 
periode estivale. Done, si les etangs et les plans d’eau existant dans le BV de la Glane etaient 
remplaces par des forets, la quantite d’eau qui rejoindrait la riviere ne depasserait pas 502 198,5 m 3 . 
Cette quantite n'augmenterait le debit estival de la Glane que de 38 litres par seconde. Pour cela, 
nous pouvons dire que la presence des etangs et d’autres plans d’eau dans le BV de la Glane 
augmente son debit estival au moins de (106,4 - 38 = 68,4 litres par seconde). 

Pour aller encore plus loin dans la comprehension de l’influence positive des etangs du BV de la 
Glane sur son debit estival, nous allons comparer entre un etang et une prairie humide occupee par 
des helophites. En s’appuyant sur nos mesures de l’ET du jonc sous des conditions ou l’eau n’est pas 
un facteur limitant, ou meme les chiffres mentionnes par Uryvajev (1953), Herbst et Kappen (1999) 
et Rashed (2014) sur le ratio entre l’ET des helophytes et l’evaporation mesuree a partir d’une nappe 
d’eau libre qui varie entre 1,5 et 2,5 et qui peut arriver jusqu’au 3, nous trouvons que la quantite 
d’eau perdue par les etangs represente moins de 50% de celle qui peut etre perdue par ces prairies 
humides, surtout pendant la periode estivale ou les helophites se trouvent dans leurs stade de 
croissance active. 

Apres avoir montre les raisons sur lesquelles nous nous appuyons pour confirmer que les etangs 
limousins ont un role plutot positif sur le debit estival des reseaux hydrographiques de cette region, 
est-ce que nous pouvons calculer le bilan hydrique pour un bassin versant cornme celui de la Glane 
a l’echelle annuelle ?. 

Si les 499,7 ha d’etangs du bassin versant de la Glane etaient remplaces par des prairies humides 
occupees par des helophytes, le debit estival de la Glane augmenterait-il ou baisserait-il ? 

Avant de repondre a cette question de maniere scientifique s’appuyant sur des mesures reelles, il 
est important de prendre en consideration les remarques suivantes : 

1. dans le cas de prairies humides, nous supposons que les helophytes ne souffrent pas d’un 
stress hydrique, car l’eau du sol est toujours (ou presque toujours) capable a foumir des 
apports d’eau suffisants pour realiser le processus d’ET a son taux maximal. 

2. Selon les references bibliographiques citees ci-dessus, nous posons que la quantite d’eau 
perdue par l’ET des helophytes est egale au double de celle perdue par l’evaporation. 

En s’appuyant sur les mesures quotidiennes que nous avons prises pendant la periode estivale 
(d’avril a aout) de l’annee 2015 a l’etang du Chateau, nous trouvons les resultats suivants : 

1. Cornme nous n’avons pas de mesures sur l’interception des helophytes, nous allons negliger 
cette composante et nous allons supposer que la totalite des 402 mm des precipitations 
moyennes que recoil ce bassin versant peut rejoindre la Glane ; 

2. cornme nous l’avons dit, l’ET des helophytes est egale au double de l’evaporation d’un etang. 
En utilisant les mesures d’evaporation que nous avons prises a l’etang de Chateau pour la 
periode estivale de l’annee 2015 (du ler avril au 31 aout), nous estimons que l'ET des 
helophytes de cette periode est egale a (667,7 * 2 = 1335,4 mm) => la difference entre 
l’evaporation et l’ET des helophytes est egale a 667,7 mm ; 

3. Si les 499,7 ha etaient occupes par des prairies humides, ils perdraient une quantite d’eau 
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egale a [(superficie des prairies humides * (la difference entre l'ET des helophytes et 
l’evaporation des etangs - les precipitations tombees a la surface de cette superficie pendant 
la periode estivale)] => 499,7 ha * (667,7 - 402) = 1 327 702,9 m 3 . 

4. Cette quantite d'eau perdue par les prairies humides pendant la periode estivale peut baisser 
le debit estival de la Glane de 100,4 litres par seconde, soit 3,7% de son debit estival. 

Au vu de ce qui precede, nous pouvons conclure que la presence des etangs et d'autres plans 
d'eau fibres dans le bassin versant de la Glane assure une augmentation de son debit estival egale, 
au moins (1) , a (4% + 3,7% = 7,7%) par rapport aux prairies humides occupees par les helophytes 
(soit 206,8 litres par seconde de plus). 

Apres avoir montre les raisons sur lesquelles nous nous appuyons pour montrer que les etangs 
limousins ont un role plutot positif sur le debit estival des reseaux hydrographiques de cette region, 
est-ce que nous pouvons calculer le bilan hydrique pour un bassin versant cornme celui de la Glane 
a l'echelle annuelle ? 

Avant de commencer a repondre a cette question il faut rappeler que le bilan hydrique d'un 
bassin versant donne est l’equilibre entre la quantite d’eau y entrant via les precipitations et celle en 
sortant via [l'evaporation des nappes d’eau fibres (etangs et cours d'eau), l’evapotranspiration des 
forets et l'evapotranspiration des prairies et champs cultives] et le debit mesure a la sortie du bassin 
versant. Nous avons distingue entre l’evaporation des nappes d’eau fibres et l’evapotranspiration des 
vegetations, car le premier processus se produit toujours a son taux maximal, mais le deuxieme est 
etroitement lie a la quantite d'eau disponible dans le sol. Nous avons aussi distingue entre l'ET des 
forets et celle des prairies et des champs cultives, car le processus d’ET des plantes depend 
beaucoup de l’espece vegetale et du degre de developpement de son systeme racinaire. Pour ces 
raisons, dans notre exemple actuel, nous considerons que la quantite d’eau perdue par les nappes 
d'eau fibres de ce bassin versant (plans d’eau et cours d’eau) est egale a l’evaporation mesuree a 
l’etang du Chateau multipliee par la superficie occupee par les nappes du BV de la Glane ; la 
quantite d’eau perdue par les forets est egale a [(l'ETP calculee selon la methode de Penman- 
Monteith + l’interception) - (un stress hydrique estime a 150 mm)] ; l'ETP des prairies et des 
champs cultives est egale a [(l'ETP calculee selon la methode de Penman-Monteith (2) ) - (un stersse 
hydrique estime a 250 mm)]. 

Pour repondre a la question precedente, il nous fallait passer par les etapes suivantes : 

1. En s'appuyant sur des donnees reelles sur les etangs limousins foumies par P. Bartout, 
d’images satellites de 2016 et 2017, a l’echelle du 1:50 OOOeme, nous avons reussi a estimer 
le pourcentage de chaque type d’occupation du sol par rapport a la superficie totale de ce 
bassin versant cornme suit : etangs et cours d’eau 5% ; forets 39% ; prairies, champs 
cultives et d’autres occupations du sol 66% (voir la Carte. 14). 

2. En sachant que le bassin versant de la Glane a recu pendant l’annee hydrologique septembre 
2014 - aout 2015 1000 mm des precipitations, nous estimons que la quantite d’eau entrant 
dans le BV via les precipitations est egale a (1000 mm * 309,56 km 2 = 309,56 millions m 3 ) ; 


(1) Nous disons « au moins » parce que dans notre exemple, nous avons neglige la partie des precipitations perdue par 
l'interception des helophytes. 

(2) C'est vrai que l'ET de ma'is ne peut pas etre egale a l'ET de ble et que le coefficient cultural doit etre pris en 
consideration pour chaque type de culture cultive. Mais notre objectif de cet exemple est d'essayer de donnee des 
estimations generates sans entrer dans les moindres details qui exigent une recherche complete pour etablir un bilan 
hydrique a l'echelle de BV ; 
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Occupations du sol <lu bassin versant dc la Glanc 



Carte. 14 : Occupations du sol du bassin versant de la Glane 

3. En utilisant l'evaporation mesuree pour l’annee hydrologique 2014-2015 a l'etang du 
Chateau qui se trouve a mo ins de 10 km de la partie orientale de ce BV comme une valeur 
moyenne de l’evaporation des nappes d'eau libres du BV de la Glane, nous trouvons que ces 
nappes d’eau ont perdue une quantite d'eau egale a (964,5 mm * (309,56 * 0,05) km 2 = 
14,93 millions m 3 ) ; 

4. Selon la (Table. 61, p. 255) une foret de Chenes a perdue par (ETP + interception) 956,4 
mm). Comme nous avons suppose que les forets existant dans le bassin versant de la Glane 
souffrent d'un stresse hydrique egale a 150 mm par an => les forets de ce BV ont perdu une 
quantite d’eau egale a [(956,4 - 150) mm * (309,56 * 0,39) km 2 = 97,81 millions m 3 ). 

5. Selon la (Table. 61, p. 255) l'ETP calculee selon la methode de Penman-Monteith pour 
l’annee hydrologique 2014-2015 est egale a 750,4 mm ; en supposant que le stress hydrique 
des prairies et des champs cultives pour cette annee soit egal a 250 mm => les prairies et les 
champs cultives existant dans le BV de la Glane ont perdu une quantite d’eau egale a 
[(750,4 - 250) mm * (309,56 * 0,66) km 2 = 102,24 millions m 3 ]. 

6. La somme de toutes les pertes par evaporation et ET est egale a (14,93 + 97,81 + 102,24 = 
214,98 millions m 3 ). 

7. La difference entre la quantite d’eau entrant dans le BV de la Glane par precipitations 
(309,56 millions m 3 ) et celle perdue par evaporation et ET (214,98 millions m 3 ) est egale a 
94,58 millions m 3 . Cette quantite est egale a un debit sortant du BV de la Glane de 3 m 3 par 
seconde. En comparant ce chiffre avec le debit moyen de la Glane pour les 50 dernieres 
annees (3,82 m 3 par seconde) (1) , nous trouvons que nos calculs sous-estime le debit moyen 
de la Glane. Mais quand nous savons que l'annee hydrologique 2014-2015 etait parmi les 
plus chaudes par rapport aux 40 dernieres annees et que les precipitations tombees pendant 
cette annee etaient un peu sous la moyenne des 40 dernieres annees, nous pouvons dire que 
le resultat obtenu dans notre exemple peut etre acceptable comme une estimation. 

Pour conclure sur les paragraphes (5.1) et (5.2) nous pensons que malgre l'influence 
partiellement negative de certaines etangs, e'est-a-dire ceux qui ne possedent pas des debits entrant 
et sortant permanents, sur le debit estival des reseaux hydrographiques de leur region, la meilleure 
solution ne sera pas d’effacer ces etangs. Plusieurs solutions peuvent etre plus rentables et plus 
adaptees pour ces plans d’eau comme diminuer la surface occupee par les plantes aquatiques si ces 
plantes ne constituent pas un lieu de nidification pour les oiseaux ou une source de nourriture pour 


(1) Source : http://www.hvdro.eaufrance.fr/stations/L0813010&procedure=svnthese 
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certaines especes de poissons ; essayer de planter une ou deux lignes d’arbres a plusieurs metres de 
l’etang dans la direction du vent ambiant pour constituer un obstacle en face du vent qui va reduire 
le taux d’evaporation annuel des etangs d’une bonne centaine de millimetres. Comine autre solution, 
nous pouvons recommander aux proprietaries des etangs de maintenir le debit sortant de leurs 
etangs dans certaines limites pour assurer la circulation de l’eau dans les reseaux hydrographiques 
de la region. 

Concemant les etangs ou les debits entrant et sortant sont permanents, nous pensons que le role 
joue par ces etangs est plutot positif, surtout pour le debit estival. Pendant cette periode, les etangs 
augmentent la ressource en eau du reseau hydrographique, par rapport a d’autres types d’occupation 
du sol que sont, par exemple, une foret de chenes ou, plus encore, une prairie humide. 
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CHAPITRE VI 


6 - UN BILAN HYDROLOGIQUE COMPLEX DES ETANGS ETUDIES 

Deux annees de mesures quotidiennes nous permettent d’etablir un bilan hydrologique complet 
pour l'etang Cistude et celui du Chateau. Bien que le calcul d'un bilan hydrologique soit tres facile a 
faire sur papier, il exige un travail enonne sur le terrain. 

Nous allons voir si nos mesures quotidiennes nous permettent d’equilibrer les deux parties du 
bilan hydrologique de l’etang, a savoir les composantes positives (precipitations, debit entrant et 
ecoulement souterrain et ruissellement superficiels entrant a l’etang) et les composantes negatives 
(evaporation, transpiration des plantes aquatiques, infiltration vers les nappes" J et debit sortant de 
l’etang). Si les deux parties ne sont pas egales, nous allons essayer de trouver l’explication logique 
de ce resultat. En cas d’absence de mesures directes sur une des composantes du bilan, nous allons 
tenter de l’estimer comrne une composante restante du bilan. 

6.1 - Le Bilan hydrologique complet de l’etang Cistude 

Dans notre etude, nous avons considere toutes les eaux entrant dans l’etang Cistude via le canal 
qui joint l’etang Cistude a l’etang Ricot cornme des debits entrants. Mais il reste une petite surface, 
situee juste autour de l’etang, qui draine ses eaux directement vers l’etang Cistude ; cette petite 
surface est egale a 4.3 hectares. Possedant le total annuel des precipitations et la temperature 
moyenne annuelle, nous avons calcule le deficit d’ecoulement selon l’abaque de Wundt (Guilcher, 
1965, p.268). En connaissant le deficit d’ecoulement, nous avons calcule facilement le ruissellement 
de cette surface. Ruissellement = [precipitations - deficit d’ecoulement] * la superficie de la surface 
qui draine ses eaux directement vers l’etang Cistude (4,3 ha). Done les ruissellements = (905 - 650 
mm)* 4.3 ha = 10 965 m 3 . 

Pendant une annee hydrologique complete (du 14 aout 2013 au 13aout 2014), les mesures 
quotidiennes sur le terrain d’etude ont donne les chiffres suivants : la quantite d’eau entrante a 
l’etang = 112 825,5 m 3 , la quantite d’eau sortante = 94 325,3 m 3 , infiltration = 0 m 3 , precipitations = 
78 730 m 3 (905 mm). 

Les plantes aquatiques occupent environ 33% de la superficie de l’etang Cistude et nos calculs 
estiment que ces plantes ont perdu via l’evapotranspiration pres de 378.42 mm d’eau (voire la table. 
43), la quantite de l’eau perdue par la partie occupee des plantes aquatiques pour l’annee 
hydrologique 2013-2014 est egale a 378.42 mm * 8,7 ha * 0,33 = 32 922.54 m 3 . 

La partie fibre de plantes aquatiques de l’etang Cistude a perdu via l’evaporation une quantite 
d’eau egale a 951,39 mm * 8,7 ha * 0,67 = 55 456,5 m 3 . 

Pour etablir le bilan hydrologique de l’etang Cistude, nous avons utilise 1’equation suivante : 
(Debit entrant + Precipitations + Ruissellement) = (Debit sortant + Infiltration + Evaporation + 
evapotranspiration des plantes aquatiques). Avec toutes les valeurs en m 3 . 

- Composantes positives du bilan (112 825,5 + 78 730 + 10 965) = 202 520,5 m 3 

- Composantes negatives du bilan (94 325,3 + 0 + 55 456,5 + 32 922,54) = 182 704,34 m 3 


(1) Ici, nous considerons l'infiltration vers les nappes phreatiques comme des perte, car nous etablirons le bilan 
hydrologique a l'echelle de l'etang etudie. 
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Or, nos donnees ne permettent pas d’equilibrer l’equation, la premiere partie etant superieure de 
19 816.16 m 3 a l’autre. Cette quantite correspond a une perte de 0,62 mm par jour. Et selon (Marcel, 
1996), dans un etang piscicole correctement amenage a substrat argileux, les « pertes » par 
infiltrations et fuites sont estimees entre 0,5 et 0,7 mm/j. Done l’hypothese la plus probable pouvant 
expliquer cette difference provient d’un mauvais fonctionnement de l’infiltrometre a double anneau 
qui a certainement sous-estime la quantite d'eau infiltree vers les nappes, la quantite d’eau qui a fui 
via les chaussees et la quantite d'eau absorbee par les systemes racinaires des arbres entourant 
l'etang. 

6.2 - Le Bilan hydrologique complet de l’etang du Chateau 

Pour l’etang du chateau nous avons des mesures sur presque toutes les composantes du bilan 
hydrologique. Ces mesures ont ete prises essentiellement pour l’annee 2014-2015, mais pour 
certaines composantes, nous avons pris des mesures supplementaires pendant l’annee 2015-2016. 


Commen 5 ons par les debits entrant et sortant, la figure (76) montre les mesures quotidiens de ces 
deux composantes. 



Figure. 76 : Les quantites d'eau quotidiennes entrantes et sortantes de l'etang du Chateau pour la periode allant 

du 30 aout 2014 au 31 aout 2015. 

A 1’exception de quelques jours ou les precipitations journalieres depassent 25 mm ce qui 
provoque un debit trop eleve pour etre mesure par un seau de 20 litres, les mesures des debits sont 
tres fiables, car nous les avons prises en utilisant un seau gradue en litres. Les soinmes annuelles 
totales des quantites entrantes et sortantes sont les suivantes : 

1- les quantites d'eau entrantes = 107 947,15 m 3 ; 2- les quantites d'eau sortantes = 115 367,83 m 3 . 

Au contraire de l'etang Cistude, nous remarquons ici que les debits sortant de l'etang du Chateau 
sont superieures aux debits entrants. Parce que cet etang est situe dans une vallee, nous pensons que 
cette difference est provoquee principalement par l'ecoulement souterrain. 

Concemant les precipitations qui sont tombees directement sur la surface de l'etang, elles sont 
egales a (967,07 mm * 0,47 ha = 4 545,23 m 3 ). 

Parce qu'il n'existe pas de plantes aquatiques a la surface de cet etang, la quantite de l’eau perdue 
par le phenomene evaporatoire est egale a (964,5 mm * 0,47 ha = 4 533,15 m 3 ). 
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Grace a nos mesures de 1’infiltration effectuees Table. 67 : 1'infiltration mesuree a l'etang du 

entre 22 avril et 30 decembre 2015, nous estimons Chateau (valeurs en mm/jour) 

que l'infiltration journaliere vers les nappes 
phreatiques est egale a 0,264 mm (voir la table. 67). 

Ce chiffre confirme le fait, deja existant dans la 
litterature scientifique, que les regions des etangs 
ont une permeabilite reduite. 

Dans la table precedente nous voyons que 
l'echange avec les nappes phreatiques ne prend pas 
toujours la direction descendante, elle prend parfois 
la direction opposee. Dans ce cas nous sommes 
devant des apports en eau supplementaires qui 
entrent dans l'etang en provenant des nappes 
phreatiques. 

En utilisant la valeur moyenne de l’infiltration 
0,264 mm / jour, nous pouvons estimer la quantite 
d'eau infiltree vers les nappes phreatiques pendant 
l’annee hydrologique 2014-2015 a (0,264mm * 0,47 
ha * 365 jours = 452,89 m 3 . 


Date 

Infiltro metre 1 

Infltrometre 2 

22/04/15 



28/04/15 

1 

0,75 

09/05/15 

-0.16 

1.09 

17/05/15 

1.4 

1,06 

23/05/15 

0,62 

0,72 

01/06/15 

0,37 

0,69 

12/06/15 

0,27 

-0,14 

20/06/15 

0,125 

-0,05 

10137/15 

0,375 

0 

24/07/15 

0,66 

0,21 

01'08/15 

0,27 

0,24 

1 5/08/15 

-1.07 

-0,35 

27/08/15 

1,17 

0 

05D9/15 

- 0.11 

0 

01/10/15 

0,5 

-0,04 

14/10/15 

-0,15 

-0,08 

01/11/15 

-0.25 

-0,19 

06'12/15 

0,2 

0,24 

30/12/15 

-0.04 

0,18 

La Moyenne 

0,2877777778 

0,2405555556 


Infiltration moyenne 

0,264 mm/jour 


Grace a la fiabilite des mesures des differentes composantes du bilan hydrologique que nous 
avons effectuees sur l'etang du Chateau, nous avons utilise ces mesures pour estimer l'ecoulement 
souterrain et les ruissellements superficiels (1) comme une composante restante selon l’equation 
suivante : 


l'ecoulement souterrain et les ruissellements superficiels = (precipitations + debits entrants) - 
(evaporation + infiltration + debits sortants). Avec toutes les composantes en m 3 . 

Done, l'ecoulement souterrain et les ruissellements superficiels = (4 545,23 + 107 947,15) - (4 
533,15 + 452,89 + 115 367,83) => 7 861,49 m 3 . 

l'ecoulement souterrain et les ruissellements superficiels entrants a l’etang du Chateau durant l’annee 
hydrologique 2014-2015 sont egaux a 7 861,49 m 3 , soit une quantite d’eau entrante egale a 4,58 
mm/jour ou un debit egal a 0,25 litre par seconde. En fait, ce chiffre doit etre utilise avec prudence 
pour d'autres etangs car il a un fort lien avec la topographie de l'etang etudie. Pour cette raison, 
nous avons estime que l'ecoulement souterrain pour l'etang Cistude peut etre neglige car le terrain 
entourant l'etang est tres plat. 

Pour cone lure sur le bilan hydrologique de l'etang du Chateau, en ajoutant l'ecoulement 
souterrain et les ruissellements superficiels aux debits entrants dans l’etang nous trouvons que 
72,45% des precipitations tombees sur le bassin versant de cet etang entre l er septembre 2014 et 31 
aout 2015 sont arrivees a l’etang via les differents types d’ecoulement. Done, nous pouvons dire que 
pres de 27,5% des precipitations tombees sur le bassin de cet etang sont perdus par l'evaporation 
directe des sols nus et par l’evapotranspiration des espaces verts et des champs cultives, 
principalement, par le ble et le mai's. Mais, il convient de noter que ce pourcentage ne prend pas en 
consideration le changement de la reserve en eau du sol (AR) au debut et a la fin de periode d’etude. 

Pour conclure sur les chapitres (6.1) et (6.2), si nous pensons que l'ecoulement souterrain est une 

(1) Si nous pensons que l'ecoulement souterrain s'effectue toute l'annee ou presque, les ruissellements superficiels ne 
sont apparu que durant les jours tres pluvieux (plus de 25 mm par jour). 
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composante de valeur tres faible et qu'il peut etre neglige lors du calcul du bilan hydrologique des 
etangs qui se trouvent dans une region tres plate comine la Brenne, cette composante est tres loin 
d'etre negligee pour les etangs des vallees cornme beaucoup des etangs limousins. 

Par contre, il est tres difficile de prendre l’exemple du bilan hydrologique d’un etang situe dans 
un vallee et de le generaliser aux autres etangs, meme si ces etangs sont du meme type. 

Enlin. en attendant revaluation de ce travail par les experts et les personnes specialistes de ce 
sujet de recherche, nous esperons que notre etude peut aj outer quelque chose d’utile a la litterature 
scientifique dans le domaine de l’evaporation et du bilan hydrologique des plans d’eau en general, et 
des etangs en particulier. 
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CONCLUSION GENERALE 

A Tissue de ce travail, nous sommes en mesure d’apporter quelques elements de reponse aux 
questions qui se posent tant en limnoclimatologie academique qu’en recherche-conseil dont ont 
besoin les regions d’etangs. 

En geographic fondamentale, cette these a permis de discuter la question de savoir si le 
processus d’evaporation se produit de maniere similaire sur les etangs et les lacs et de savoir si les 
formules mathematiques appliquees sur les lacs peuvent etre generalises alin d'estimer 
l’evaporation des etangs. La partie de notre travail liee aux recherches appliquees s'est efforcee 
d'etablir un bilan hydrologique et confirmer ou infirmer l’hypothese developpee dans la litterature 
grise et les rapports des administrations disant que ces plans d’eau sont les premiers responsables de 
la perte en eau des reseaux hydrographiques des regions du Centre-Ouest de la France. Atteindre les 
objectifs principaux de cette etude a exige le passage par plusieurs etapes, chacune d’entre elles 
ayant un objectif principal indispensable pour realiser l'etape suivante. 

Comme un des objectifs principaux de cette etude est de donner des chififes fiables pour les 
differentes composantes du bilan hydrologique et surtout 1’evaporation, la premiere etape de ce 
travail etait de realiser une recherche epistemologique afin de connaitre les differentes 
methodologies utilisees pour realiser les etudes sur ce sujet. Cette recherche bibliographique nous a 
assure que la methodologie de mesure quotidienne sera la plus adaptee pour nos terrains d’etude (les 
etangs). 

Apres plus d'un millier de jours de mesures directes, consacres a 1’etude des differentes 
composantes du bilan hydrologique de deux etangs significatifs du Centre-Ouest de la France, nous 
sommes en capacite de faire ressortir l’essentiel de ce travail sur le terrain. Ainsi, la deuxieme etape 
de cette etude etait de trouver le meilleur outil pour mesurer l’evaporation. Deux types de bacs 
evaporatoires ont ete disponibles, a savoir un bac metallique de classe A et un bac flottant en 
plastique transparent. La comparaison entre les deux bacs etait impossible avant d’avoir trouve une 
solution au probleme de stability du bac flottant a la surface d'etang. Nous avons surmonte ce 
probleme en installant deux cadres en bois autour du bac. Ces cadres ont empeche les vagues 
d'atteindre le bac. A partir de ce moment la, les mesures de la variation du niveau d'eau dans le bac 
flottant ont ete tres fiables. La comparaison de l’influence de ces deux types de bacs sur la 
temperature de l’eau qu'ils contiennent par rapport a la temperature de la surface d’etang a montre 
que le bac metallique de classe A a toujours une influence notable sur la temperature de l’eau. Par 
contre, le bac flottant, a l’exception des jours de tres forte insolation, n’a quasiment aucune influence 
sur la temperature de ses eaux. Pour cela, cette etape nous confirme que les mesures effectuees par 
le bac flottant sont les plus proches de Evaporation reelle. 

Les mesures du bac flottant nous permettent de realiser l’etape suivante de cette recherche, a 
savoir, tenter d’approcher la meilleure formule mathematique pour estimer l’evaporation des etangs 
a partir des donnees meteorologiques. Avant de commencer cette etape, et grace a notre experience 
accumulee en raison des mesures quotidiennes durant plus de deux ans, nous avons reussi a etablir 
une formule mathematique, pour chacun de nos etangs d’etude, capable de donner des estimations 
tres proches des mesures directes. Parce qu’un des buts de notre travail est de proposer une formule 
empirique pour calculer l’evaporation des etangs existant dans notre region d'etude, nous avons 
utilise les chiffres de P. Bartout sur le pourcentage de chaque type d’etang de la region Limousin. 
Apres avoir multiplie le pourcentage de chaque type d’etang par sa formule mathematique que nous 
avons elaboree grace a une regression lineaire multiple entre l’evaporation mesuree d’une part et 
d'autre part les cinq parametres meteorologiques les plus importants dans le processus 
d'evaporation, nous avons obtenu une formule empirique valable pour la region d'etude et nous 
l’avons appele "Aldomany". 
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La comparaison entre les mesures directes effectuees par le bac flottant et les resultats des 18 
differentes formules mathematiques, y compris la formule "Aldomany", a ete effectuee a trois 
differentes echelles, a savoir annuelle, mensuelle et joumaliere. 

1. A l’echelle annuelle, les comparaisons ont montre que les trois meilleures methodes 
mathematiques pour estimer l’evaporation des etangs pelliculaires et profonds de notre 
region d’etude sont DeBruin-Keijman, Priestley-Taylor et Aldomany. Ces trois methodes 
donnent des estimations de l’evaporation a mo ins de 10% des mesures directes sur le terrain. 

2. A l’echelle mensuelle, la fiabilite des methodes varie d’un mois a un autre. Mais plusieurs 
d’entre elles donnent des estimations fiables pour plus de sept mois de l’annee hydrologique 
et pour les deux types d’etangs etudies comine la methode d’Aldomany et celle de Makkink. 

3. A l’echelle joumaliere, l’Ecart Quadratique Moyen Journalier (EQMJ) pour un echantillon 
de 365 jours pour chacun des etangs etudies montre que la formule empirique d’Aldomany 
donne les meilleurs resultats avec un EQMJ depassant legerement 0,5 mm/jour. La methode 
de Makkink vient en deuxieme place avec un EQMJ de 0,65 mm/jour. 

Les resultats de cette etape nous ont permis d’estimer l’evaporation des plans d’eau existant dans 
la region d’etude en utilisant des donnees climatiques provenant des stations Meteo-France les plus 
proches et des donnees sur la temperature de l’eau de ces etendues d’eau. Nos estimations montrent 
que l’evaporation annuelle des etangs de notre region d’etude varie entre 850 mm/an pour l’etang des 
Oussines (etang situe a plus de 800 metres d'altitude) et 1000 mm/an pour les etangs de la Brenne. 

En essayant de comparer la quantite d’eau perdue via l’evaporation a partir des etangs et celle 
perdue par d’autres types d’occupation du sol, nous avons compare chacun de nos etangs de mesures 
avec une foret de chenes ayant la meme superlicie. Nos analyses montrent que la difference entre la 
quantite d’eau perdue via l’evaporation, ou (l’evaporation + l’evapotranspiration des plantes 
aquatiques pour les etangs ayant une partie de leur surface occupee par ces plantes), et celle perdue 
via l’evapotranspiration et l’interception de la foret n’est pas tres grande. Par contre, cette perte, a 
l’exception des mois ou les arbres souffrent d’un stress hydrique, peut etre plus grande pour la foret 
que pour l’etang. Nos comparaisons ont aussi montre que les etangs avec des plantes aquatiques 
perdent une quantite d’eau superieure a celle perdue par les etangs sans plantes aquatiques. Pour 
cela, si ces plantes ne font pas partie de la chaine alimentaire des poissons ou des autres especes 
animales qui vivent dans l’etang, ou si elles ne constituent pas un endroit de reproduction pour les 
oiseaux nicheurs, nous recommandons de couper ces plantes, ou au moins, reduire la proportion 
qu’elles occupent a la surface de l’etang. 

D’apres notre travail, l’evaporation d’un etang representatif du Limousin (l’etang du Chateau a 
Rilhac-Rancon) est de 964,5 mm par an, alors que, selon nos mesures directes de l’evaporation 
reelle a partir d’une surface d’eau libre et l’evapotranspiration reelle d’une surface ayant la meme 
superficie mais occupee par les joncs, nous estimons l’evapotranspiration d’une prairie humide a 
plus de 2500 mm par an. 

En ce qui conceme l’etiage estival de la Claise, nos analyses ont montre que les etangs de la 
Brenne jouent un role dans ce phenomene naturel, car ils empechent les precipitations tombees 
durant cette periode de continuer leur chemin jusqu’au lit de la riviere. Par contre, nos donnees ont 
bien montre que la majorite des eaux tombees sur les etangs pendant la periode chaude de l’annee ne 
sont pas perdues par l’evaporation, elles ont ete simplement stockees dans les etangs. Du plus, ces 
etangs, apres avoir repris leur volume maximum a la fin d’automne, permettent l’ecoulement libre 
des cours d’eau. 
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Concernant les etangs limousins, surtout ceux qui ont des debits entrants et sortants permanents, 
nos analyses ont montre clairement que ces etangs ont un role plutot positif sur le debit estival des 
reseaux hydrographiques de cette region par rapport aux autres occupations du sol, car ils restituent 
la totalite des precipitations qu'ils recoivcnt pendant cette periode. Or, les forets les interceptent en 
grande partie et le reste est utilise pour compenser la diminution de l’humidite du sol resultant de 
l'absorption des racines des arbres. 

Les resultats de ce travail nous permettent de dire que la presence des etangs favorise 
l'evaporation, mais il est inexact d’affirmer que ce phenomene impacte fortement la quantite d’eau 
disponible sur un bassin versant. Au contraire, dans les regions ou les precipitations depassent 
l'evaporation, et les debits entrants et sortants des etangs sont permanents, ces plans d’eau jouent un 
role positif pour assurer un bon debit des reseaux hydrographiques surtout pendant la periode 
estivale. 

Notre etude a aussi confirme le fait que les regions d’etangs ont une permeabilite reduite, done 
les quantites de l’eau infiltree vers les nappes phreatiques sont petites par rapport aux autres 
composantes du bilan hydrologique, surtout les debits entrants et sortants. Nos donnees ont aussi 
confirme l'importance de l’ecoulement souterrain pour les etangs de vallee. Nous estimons cet 
ecoulement de 0,25 1/s pour l’etang du Chateau. 

A la fin de ce travail, nous esperons que nous avons reussi a aj outer une nouvelle etude de 
grande valeur a la litterature scientifique sur le sujet de l'evaporation et du bilan hydrologique des 
petits plans d’eau. Nous souhaitons que les nombreux exemples chiffres, detailles et cites dans ce 
memoire, aident le plus grand nombre possible des etudiants et autres personnes interessees a bien 
comprendre le deroulement du processus d'evaporation. 

Esperons que ce travail, qui nous a coute beaucoup d'efforts, de recherche, d’analyse et des 
mesures quotidiennes sur les terrains, retienne l’attention des decideurs et des responsables de la 
gestion de ces plans d’eau, car nous pensons que cette etude les aidera a mieux comprendre ces 
plans d’eau. Bien que les etang de la Brenne sont partiellement responsables de l'etiage estival de la 
Claise, les etangs limousins, par contre, soutiennent un bon debit estival de leur region. Done, la 
situation geographique des etangs doit etre prise en consideration au moment d’etablir d'un bilan de 
gestion de ces plans d'eau. Selon notre recherche nous pensons que le choix d’effacement des etangs 
n'est certainement pas la reponse la plus efficace au probleme de l’etiage estival des reseaux 
hydrographiques de la region Centre-Ouest de la France. 

A la fin de cette these, nous esperons qu'elle sera etudiee et evaluee par d’autres specialistes, 
surtout la nouvelle formule empirique que nous avons proposee et le bac flottant en plastique 
transparent que nous avons fabrique pour mesurer l'evaporation des etangs de la region Centre- 
Ouest de la France. 

En ce qui concerne les perspectives, nous esperons que les circonstances de l'avenir proche nous 
permettent de poursuivre nos recherches dans ce domaine, car nous considerons cette these cornme 
le premier pas dans notre chemin de recherche. Nous esperons egalement que nous obtiendrons la 
chance de tester notre formule empirique " Aldomany" sur d’autres etangs se situant dans la region 
Centre-Ouest de la France ou meme dans une region de climat totalement different. Sur ce point, il 
est prevu dans les quelques mois a venir que nous realisions en partenariat avec nos collegues 
roumains, qui etudient l’evaporation des lacs peu profonds de leur pays, un article scientifique sur 
l’impact du climat local sur le processus de l'evaporation a partir des plans d’eau peu profonds situes 
presque a la meme latitude. 

Puisque le temps de mesures sur le terrain pour une these normale est limite a un, deux ou trois 
ans maximum, des mesures supplementaires seront tres importantes pour ameliorer les resultats de 
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ce travail. Ces mesures supplementaires doivent recouvrir un grand nombre d’annees aux conditions 
meteorologiques differentes (annee normale, annee seche, annee humide, annee chaude, annee 
firoide, annee ventee, annee calme, etc.) 

Des etudes consacrees aux autres types de plans d’eau existant dans notre region d’etude nous 
semblent interessantes. Par exemple, une etude consacree a l'evaporation d’un lac profond situe au 
Centre-Ouest de la France sera importante pour les raisons suivantes : 

1. Notre travail a confirme rimportance du rayonnement solaire dans le processus 
d’evaporation et ce rayonnement enregistre ses valeurs les plus elevees pendant les mois 
d’ete. 

2. Notre recherche bibliographique nous a montre que la majorite des etudes consacrees aux 
lacs profonds existant dans une region de climat tempere froid (les Grands lacs entre Canada 
et les Etats Unis ; les lacs du nord de l'Europe : la Norvege, la Suede et la Finlande ; les lacs 
de la Russie et les lacs du nord du Japon) montre que les valeurs de l’evaporation les plus 
elevees de ces lacs sont enregistrees en automne et au debut d’hiver. 

Done, une telle etude permettra de savoir si l'evaporation des lacs profonds existant dans une 
region de climat tempere plutot doux comine celui du Centre-Ouest de la France se deroule comine 
celle des lacs situes dans une region de climat different. 

Realiser une etude consacree a la mesure de l'evapotranspiration reelle a partir des marais 
occupes totalement par des plantes aquatiques, des prairies humides et des sagnes nous semble tres 
importante pour les raisons suivantes : 

1. Parce que ces occupations du sol sont souvent les sites qui ont ete transformes en etangs 
dans le Limousin et meme dans les autres regions d’etangs en France. 

2. Parce que nos mesures directes qui n’ont dure que 93 jours montrent que la quantite en 
eau perdue par une boite de 10 cm de diametre qui contient les plantes du jonc etait 5,46 
fois plus grande que celle perdue par une boite ayant le meme diametre et qui ne contient 
que de l’eau. 

En fait, si une etude sur le terrain qui dure une annee complete confirme le chiffre de (5,46) que 
nous avons obtenu pour une periode de trois mois, nous serons devant une perte en eau egale a 5 
600 mm par an a partir de ces prairies humides. Cela serait une information importante pour la 
gestion de ces zones 

Nous aurons de la chance si nous avons l’occasion de mesurer les debits des ruisseaux avant et 
apres la destruction d'un etang ou meme avant et apres la creation d'un etang. Des mesures de ce 
genre nous permettraient de donner une reponse directe sur l’influence des etangs sur les debits des 
reseaux hydrographiques de la region etudiee. 

Si les etangs de deversoirs de surface permettent a l’eau de la couche superficielle, la plus chaude 
par rapport aux autres couches de l’etang, de sortir pour s'ecouler dans les reseaux hydrographiques, 
nos analyses confirment que la difference entre l’evaporation des endroits ensoleilles des etangs et 
ceux qui se situent dans l’ombre des arbres entourant est grande. Cette ombre selon les mesures de 
Q. Choffel, le doctorant qui fait une partie de ses mesures directes sur la temperature de l'eau sur 
l’etang du Chateau a Rilhac-Rancon, a aussi une grande influence sur la temperature de l’eau. Pour 
cela, une solution peut-etre tres adaptee a ce type d’etang est de mettre, si possible, le deversoir et la 
zone voisine, quelques dizaines de m 2 , dans l’ombre. Nous pensons que cette procedure va diminuer 
legerement la quantite perdue par l'evaporation et va diminuer la temperature de l'eau qui sort de 
l’etang. 

Un travail de valorisation de cette these sera envisage dans les quelques mois a venir en publiant 
plusieurs articles scientifiques qui resumeront les resultats obtenus dans cette recherche. La 
participation a des conferences qui rassemblent les acteurs de la gestion des eaux, les autorites 
publiques chargees de l’environnement, de l’amenagement du territoire, des representants des 
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bureaux d’etude et toutes les autres personnes interessees a notre sujet comme les proprietaries des 
etangs...etc, sera aussi tres importante. 

Enfin, il convient de no ter que la majorite des modeles de chang ement climatique pour notre 
region d’etude previennent que les evenements extremes comme les vagues de chaleur, les canicules 
vont etre plus frequentes. A la lumiere de ces previsions, nous pouvons dire que l’evaporation 
annuelle a partir des etangs du Centre-Ouest de la France peut devenir plus elevee et meme depasser 
1000 mm/an. 
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Mohammad ALDOMANY 


(.'evaporation dans le bilan hydrologique des etangs du Centre-Ouest 

de la France (Brenne et Limousin) 


Resume 

L’effacement des plans d’eau (petits ou grands) du continuum hydrographique est le nouveau dogme 
frangais lie a I’interpretation de la Directive Cadre europeenne sur I'Eau (DCE-2000) dans la Loi sur I’Eau 
et les Milieux Aquatiques (LEMA-2006). En effet, cette strategie se base sur des idees ne reposant sur 
aucune mesure exacte de I’influence des plans d’eau, supposee nefaste, sur la quantite d’eau s’ecoulant 
dans les reseaux hydrographiques aval. Face a ce paradoxe notable entre reglementation appliquee et 
absence de mesures directes de I'evaporation des etangs de France metropolitaine, il apparaTt un double 
besoin, tant en geographie fondamentale qu’en recherche appliquee, pour une etude detaillee sur 
I'evaporation et le bilan hydrologique des etangs. 

Sur le plan methodologique, cette etude montre que le bac flottant en plastique transparent est I'outil le 
plus a meme de mesurer I'evaporation des etangs. Sur le plan conceptuel, le travail intensif de terrain a 
conduit a etablir une nouvelle formule empirique "Aldomany" qui peut fournir des estimations fiables de 
I'evaporation des plans d'eau peu profonds a I'echelle annuelle, mensuelle et journaliere en utilisant 
seulement des donnees meteorologiques facilement accessibles. Dans une optique de gestion, cette 
etude montre que la perte en eau provoquee par un etang s’apparente a celle d’une chenaie de meme 
superficie et que les propos a charge tenus contre les etangs meritent d’etre nuances, les etangs de la 
Brenne etant bien en partie responsables de I'etiage estival de la Claise, alors que les etangs limousins 
jouent un role plutot positif en assurant un bon debit estival du reseau hydrographique de cette region. 

Mots cles : evaporation, bilan hydrologique, etang, Centre-Ouest de la France. 


Evaporation in water balance of ponds in the French Midwest (Brenne 

and Limousin) 


Summary 

The erasure of water bodies (large or small) of the hydrographic continuum is the new French dogma 
related to the interpretation of the European Water Framework Directive (WFD-2000) in the Water and 
Environment Act (LEMA-2006). In fact, this strategy is based on ideas that are not based on any exact 
measure of the influence of the supposedly harmful water bodies on the amount of water flowing into the 
downstream hydrographic networks. In view of this remarkable paradox between applied regulation and 
the absence of direct measurements of the evaporation of metropolitan France's ponds, there appears to 
be a dual need in both basic geography and applied research for a detailed study on evaporation and the 
water balance of ponds. 

Methodologically, this study shows that the evaporation floating pan constructed of transparent plastic is 
the most suitable tool for measuring the evaporation of ponds. Conceptually, intensive field work has led to 
the development of a new empirical formula "Aldomany" that can provide reliable estimates of the 
evaporation of shallow water bodies at on an annual, monthly and daily basis using only readily available 
meteorological data. From a management perspective, this study shows that the loss of water caused by a 
pond is similar to that of an oak has the same area and that the statements against the ponds should be 
reconsidered, the ponds of La Brenne being partly responsible for the summer low water of the Claise, 
while the Limousin's ponds play a rather positive role in ensuring a good summer flow of the hydrographic 
network of this region. 

Keywords : evaporation, water balance, pond, French Midwest. 


i ▼ k. M 

Centre Val de Loire 

UNIVERSITY 


EA1210 CEDETE, 
Universite d’Orleans, 
10 rue de Tours, 
45100 Orleans, France 



UNIVERSITE D ORLEANS 


332 




